ْ الم والبدت العلمي 2 : © 
ا طلسن 3 
ْ 0 0 0 
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- الفصل الحادي عشر ما 
الاعضاء المولدة للدم وي يتح عام ا الا و ملاب دري ا ا ا 1 


الفصل الثاني 


الجهاز التنفسي وي مام ع ابم يور بماك ج21 7016 1 عر 11117 


الفصل السادس عشر : 

الجهاز التناسلي الذكري 00 
- الفصل السابع عشر ا 

الجهاز التناسلي الانثوي ل وو قا 1 
7 - الفصل الثامن عشر 

الغدد الصيماء ز 1 1 0 
نه معجم المصطلحات ا ا 
8 المصادر. 1 1 0 1 1 1 1 00 


يعد الاطلس من المستلزمات الدراسية لطلبة القاطع الطبي والعلوم الصرفه ؛ ومهمته الاساسية مساعدة هؤلاء الطلبة في 
الدروس العملية على فهم ودراسة الشرائح المجهرية ختلف الانسجة البشرية والحيوانية لكافة الموضوعات الواردة في درس 
الانسجة وهي على التوالي : 

الخلية » الانسجة العامة » عم الاعضاء . مثلا هو وارد في المنيج . اما المصطلحات العلمية الواردة فيه فقد حرصنا على 
ترجمتها باستعال المعجم الطبي الموحد الى اللغة العربية مع الابقاء على المصطلحات باللغة الانكليزية فضلا عن 
المصطلحات العربية. 

يشتمل الاطلس على بابين رئيسيين : 


الباب الاول - حصص لدراسة وسائل مشاهدة الخلايا وت التركيز على دراسة المجهر الضوثي المركب وكيفية قحص الشرائح 
فيه » وكذلك دراسة الخلية ومركباتها وانواع الخلايا فضلا عن الانقسامات التي تحصل فيا ثم بعد ذلك دراسة انواع 
الانسجة البشرية والحيوانية مع مقارنة بينها. 
الباب الثاني- خصص لدراسة الاجهزة والاعضاء. 

يشتمل هذا الاطلس على صور بلغ عددها (87) صورة قسم منها ماخوذ من الشرائح امجهرية مباشرة وقد ذكرت 
قوة التكبير فيها ونوعية الصبغة المستعملة وعددها (141) صورة » واستعملت (74) صورة وسخططا لتوضيح تراكيب 
الخلايا والاعضاء المعيئة او لتوضيح آلية كل عضو أو دورته الدموية » كيا استعملت ثمانية مخططات رسعت مباشرة من 
شاشة المجهر الالكتروني . 

وقد تمت الاستعانة بمصادر اجنبية وعربية لتوضيح الشرائح المرفقة عناوينها في نهاية الاطلس . 

فضلاً عن هذا اوردنا ملخصا علميا في تفسبر وتركيب ووظيفة كل نسيج اوجهاز ووضعت في مسئهل ابواب وفصول 
الاطلس لكي يكون مساعدا اضافيا للطالب في استيعاب وقراءة الشرائح المجهرية . 

وقد زودنا اللخص بمعلومة لكي ياخذ بها التدريسيون او الباحثون حول ماهية الفاذج التي تصلح لدراسة عضو معين 
من حيوان ونوعية الثبت الذي يجب ان يستعمل مع الصبغة الملائمة , 

هذا ونأمل ان نكون قد وققنا في مسعانا هذا خدمة لابنائنا الطلية الاعزاء الذين هم عاد مجتمعنا ومستقبل عراقنا 
الزاهر. 


المؤلفان 


تمهيد 

قبل البدء بمعرفة استمال المجهر لفحص الشرائح النسيجية يجب على الطالب ان يلم ول قليلا بالعمليات التي ميقت 
وادت الى الحصول على هذه الشركة الرقيقة الشفافة الملونة الصالحة للفحص بالمجهر الضوثي مركب 

ان اكثر الشرائح المصوره في هذا الاطلس ء مستحصلة بطريقة الأسجاء في مادة الباراقين» لحمل عليها يحب 
اتباع مايأني 0 
الضيت - مونه:ة1 

نوضع نماذج النسيج الصغيرة في محائيل خاصة تدعى مثبتات 5ع«فاه»«ةظ وباسرع مايمكن بعد اقتطاعها من الجسم 


مدة معيئة حسب نوع النسيج وحجم الفوذج . والغرض من عملية التغبيت هوتفادي التفاعلات الكيمياوية وتحلل النسيج 
الذائني والابقاء على الحالة التي كان عليها النسيج في 1 الحي » واكثر المثبتات استعالا هو محلول /٠١‏ فورمالين. 


الاسجاء عمنةلع5م1 


تحرى عملية الاسجاء بعد ان يمر الفوج النسيجي بعمليات عدة ؛ اوها - عملية ازالة الماء ه020 تقطء2 والتي تتم 
بتمرير الفوذج بعدة عيارات من الكحولات الاثيلية المتصاعدة التركيز بعدها تجرى عملية الترويق 8صنعهء1© 0 

ام اليل تذيب الشحوم مثل الزايلين والتي تجعل النسيج شفافا رائقا» وبعد هذا يتشبع النسيج بالشمع الذائب 
في فرن درجة حرارتة 4ه- ٠١‏ درجة مثوية مما يؤدي الى تبخر الزايلين او المادة المذيبة الاخرى ويحل الشمع محل للىء 
الفراغات الحاصلة في النسيج وتسمى هذه العملية بالتشبيع 808هعالكهط. 

وبعدها تصب الفاذج في قوالب خاصة من الشمع 8دنطءه81 ليسهل تقطيعها بالمشراح الدقيق عددمام عنس 
بسمك يترارح بين ؟' 8 مايكرون ثم تفرش الشرائح الرقيقة على شرائح زجاجية مغطاة يطبقة رقيقة من زلال الييض 
وكساعدة' ام ماي أو سيخانة تكون درجة حرارتها اوطأ بدرجتين مثويتين من درجة حرارة ذوبان الشمع » وتدعى عملية 
أرساء الشرائح نامع 

تعد الشريحة النسيجية الان' مهيأة لعملية الصبغ أو التلوين تنتتفهاة وتستعمل ملونات عدة ؛ اما اصباغ قاعدية او 
اصباغ حامضية لتوضيح معالم النسيج العديمة اللون » وتختار الصبغة حسب الغرض الذي من اجله عملت الشريحة. 


وتعد الصبغة المركية من المهانوكسلين- ايوسين من اكثر الصبغات نجاحا لتلوين الشرائح لمجهرية » اذ تعطي صورة 
جيدة وواضحة للنسيج لتسهيل مهمة دراسته فضلاً عن يسرعملية الصبغ نفسها لانها سهلة وغير معقدة . وتظهر الثواة 
زرقاء اللون والهيولي وردي اللون والالياف حمراء وردية غامقة اللون. 

وهناك ثقنيات اخرى متعددة تكشف عن محتويات او تفاعلات خاصة متواجدة في الانسجة تسمى الكيمياء 
النسيجيةلإماةنتمع )81:5 مثل تفاعل شيف للكشف عن الكلايكوجين في الخلية أو تفاعل فيولجن للكشف عن 
الاحياضص النووية وسلسلة طويلة من التقنيات الاخرى يستطيع الاطلاع عليها من همه امرها في كتب تحضير الشرائح . 
كذلك تقنبات تحضير شرائح للفحص بالجهر الالكتروني . 


م1/ اطلس الأنسجة البشرية 
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الفصل الأول : 
وسائل مشاهدة الخلايا 


«المجهر الضوثي » 


أنجهر الفوني المركب 35 
عجمعهعوتننه أطعفآ اسسعودهم0) 0 عانهه رول 


هو جهاز بصري مصمح خصيصا لفحص شرائح نسيجية مثبتة على شرائح زجاجية - ومعاملة بطريقة خاصة تجعل 


النسيج شغافا وملونا يسهل من خلاله نفوذ حزمة الضوء الساقطة عليه من مرأة مثبتة في قاعدته . 
يتكون امجهر المركب من جزئين اساسيين : 


الجزه الآلي » ويشمل جسم انجهر وقاعدته ويكون الجسم متحركاً او المنصة متحركة حسب تصمي الجهاز ومصدر 


تصليعه , 


ب- الجزه البصري » ويتكون من الاجزاء الآنية : 


(0 


العدسة العيئية ع2160 علزك او 013ا060 وتكون واحدة ؛ ويسمى المجهر حينذاك عومعوويع3841 عدادعومه34 ار 
اثنتين » ميسمى #ترمعده»1/! 26اناهه0ذ8 ومن خلال هذه العدسة تتم رؤية الدائرة الضوئية للمجهر بواسطة 
لين ولذلك بيت بالعدعة العينية التي لها قوئ.تكبير مختلفة تختلف من مجهر الى اخر وكذلك تمتلف من حيث 
الهدف الذي من اجله تفنحص الشربحة . وفي كثير من الاحيان تزود العدسة العينية بمؤشر 201265 لمساعدة 
الفاحخص 5 على التأشير على جزء معين من النسيج لتوضيحه مثلا أو لتصويره . 

تنتبي العدسة العينية بانبوب يوصلها الى القرص الدوار. 

القرص الدوارعم»:2 2036 عم01اه/اع18 وهر قرص له القابلية على الدوران الى جهة العين والى جهة اليسار والغرض 
من هذا هو المساعدة في عملية تبديل العدسات الشيثية التي تكون مثبتة عليه ضمن اطار معدني ويكون اتجاه 
العدسات الى اسفل . 

العدسات الشيئية وع#ددعآ ملاناءءز0 تختلف هذه العدسات من حيث أشكالحا واحجامها وقوة تكبيرها » اذ ان 
اقصرها طولا هي اقلها تكبيراً. وكذلك من ناحية عددها اذ نتباين من مجهر الى آخر. 


وا 


واجهر الركب الذي يسبتعمل في عمليات. فحص الشرائح يشمل عادة : 


(0 


ب 


جح 


4 


(0 


( 


العدسة 'الشيئية ذات القوه الصغرى 0806م م1 وَيَوجَد منها اثنتان » وأحدة قوة تكبيرها (ه," أو ؛) مرات » 


. والاخرى قوة نكبيرها )1١(‏ مرات ‏ 


العدسة الشيئية ذات القوه الكبرى 065 للع:11 وتستطيع التكبير معدل )5١0(‏ مرة. 
العدسة الشيثية الزيتية عومعآ دوتكىء صصص 011 وتكبر بععدل ماثة مرة ولاتستعمل الا مع الزيت الخاص اذ تقطر 
قطرة واحدة صخيرة منه َل الشرحة وتستعمل لتوضيح معالم الشريحة الدقيقة جدا وتقيزها من بقية العدسات » تكوق- 


هذه العدسنة عادة محاطة بحزام اسود : ولقياس قوة تكبير الجال الضوني المعين تضرب قوة العدسة العيئية “ا قوة 


العدسة ألشيثية والمياصل 5 التكيير نال ,إلرقنا العينء إتصل الأجزاء «القلريٍ كردم آنفاً بالجزم 
السفلٍ منه بواسظة فراع (صصة) . :. 


منصة الجهر 5186 وهي عبارة عن قاعدة معدنية ع أما دفقرية الشكل وخاصة في , لجار القدعة أو مربعة 

الشكل في امجاهر الحديثة » يوجد في مركز المنصة فتحة دائرية الشكل تقابل العدسة الشيثية من الاعلى "قي ناثناء 

الفحص وإلكثف من الاسفل لكي تسمخ مرور الضوة "من خحلاها لكي- تتم الرؤيا . 

وتثبت عادة على منصات الجاهر الحديثة ماسكات للشرحة مثبتة. على مسطرة معدنية. افقية وعمودية تسمى 

عوها5 ادمنهدطه»4 ويتم بواسطته تمرك الشريحة آلياً من المين الى اليسار او من الاعل الى الاسفل والمكسن 

صحيح وذلك لتشهيل عمل الفاحص. علئ إيجاد لمجال الراد فحت -- - -- 

المكثث 002065565 ويقع اسفل المنصة مباشرة ويتكون من غدسة لامة لكي تح ححزية الضوء الماقطة ص 

عن المصباح . ويسئتعمل مع المكثف في احيان كثيرة مرشح ضوفي 66ا؟ :1181 لتلطيف حدة الضوء ومكن ريك 
المكثف من اعلى إلى اسفل ومع المكثف يستعمل حاجز ته هعطم219 لتنظم كمية الضوم اللازم وذلك عن طرربق. . 
المنظم المقارب دعص اكدازل2 009:56 ويشتخدم لتحريك المنصة اوالجسم الانبوني من الاعلى الى الاسفل لضبط 

المسافة. المطلوبة-بين الشريحة والعدسة | الديثة يي عادة » وذلك لتوضيح الرقياءء هذه الحركة تكزنا عرئية 2 

المجردة . 


19) المنظم الدقيق أمهساكناز20 عمط و ل هذا الطل قي ف حالة القخض ف العدساتث الث 
القوئ الكبرى . وذلك: لتوخ رضيح الرؤيا ايضا.. وخركة هذا المنظم دقيقة. جدا وغير مرئية بالعين اه َ ١‏ 

٠ )8‏ القاعدة عمهظ ار06ه وهي التي يرتكز عليها الجهر» وتكون القاعدة في الجاهر الحديثة عبارة عن علبة سيكة تحوي فو . 
داخلها المصباح الخصص لاعطاء الضوء اللازم.وامامه مرآة لعكس حزمة الضوء في اتجاه المكدف » اما امجاهر القديمة 
فتكون امرآة فيها مثيتة على .القاعدة والاضاءة تكون بواسطة مصباج متحرك تخارجي . 

طريقة الفحص بابجهر:: 

)1١‏ يدار القرص الدوار بحيث تواجه العدسة الشيئية الصغرى فتحة المنصة. 

. تثبت الشريحة في مكانها الخصص وبواسطة المأسكات على المنصة‎ - )٠ 

0 


24 


14 


تحرك الشريحة بشكل. يكون وذ وضع المقطع عل #لفتحة الدائرية للننصة مباشرة امام المكلف< 
توصل القوة الكهربائية و زر الصتاح . 
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صيانته : 
العنية بانجهر وم 
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بو ن المسافة الصغرئ 
تضبط الرؤيآ سطة العين تكون المساف العدسة الشيئية 
سة ١‏ 
لنسبة الاكير الْيسر هناكاً لتحريك ١‏ عند الفحص 
١‏ أن لقاب 
و ا 
المقارب » 
استعال المنظم 
للشريحة » وذلك با 0 7 
' يك 1 ي 4 2 
: سات الاخرة 0 
الرقزيا 
والمنعبة ثابتة با 0 
.سة أخرى اكبر قوة » وا يسيتعملى النظم ليق فضي ال 
بعل. 


وذلك 
بشكل قائم 
اسفل القاعدة 
الاخرى ١‏ 
اليد 0 
بأحدى اليدين ووضع 0 
1 0 اق الخاصة 1 
للد معن , . : 
5 , - 
9 كد 0 باستعمال الا 
0 7 12 اشن نا صل هن لز 
: 00 0 0 
7 - 0 : 0 سف بالطريقة نفسها 0 بشكل او بورق 
ش 0 5 5 الدقيقة وء بقطعة. شاش 
ع أجزاء 0 لزيتية ود الى _ 
0 . 0 الخاص ويعاد ال نا ير شري 
0 امجهر بغطائه لاجهزة لكي يتم ئح) 6 ثانياً. 
3 0 0 . 
واخرء 3 35 
الانتباء من سٍ 1 : 
0 0 0 الصداً ارا 
0 اظا على 
0 حفا 
1 وذلك 
الشي 


صب 


15 


شكل رقم -1- 


الجهر الضوني الركب 

وجمعممجمذ4 ١‏ لودامجمومت ‏ 
1- العدسة الميئية مهام عه +ه ععليه 0‏ 
2- النرام معد 


3- القرص الدوثر مممام مومه نادمه 
4- المدسات الشيية عمد( #اندمزنا 0‏ 


5- للصة مومه 
6- الكك 0ك 
7- الصباج طوفة 
8- القاعدة عوط 04 1م10 


9- المنظم الدتيق. "م ممسسزقه مسار 
10 النظم القارب اممساءوزاه ممم 


الخلية - مركباتها- اشكال الخلايا - الانقسام الخلوي 


- الخلية لاع 156 - 


الخلية هي الوحدة المجهرية الدقيقة لبناء الجسم الحي » وهي كتلة من مادة حية تسمى الجبلة » ومحاطة بغشاء رقيق 
يسمى غشاء الخلية » ومركز الخلية يكون متميزا لاحتوائه على مركب حي يعرف بالنواة » يشثمل اطبولي «رقهاممالا» 
للخلايا الحية على عضيوات حية تقوم بكافة الاعمال الحيوية للخلية مثل المتقدرات والاجسام احالةوالجسيم مركي وجهاز 
كولجي والشبكة البلازمية الداخلية ينوعيها الحبيبية والملساء والرايبوسومات والانيبيبات الدقيقة واللييفات » فضلاً عن هذا 
هناك مشتملات غير حية:في: الحيولي مثل قطيرات 'الشحم: والكلايكوجين والاملامر والصبغات الممتلقة مثل الميلانين 
والبلورات و< ' ٠٠‏ الافراز» ويتوقف شكل الخلية على نوعية العمل الذي تقوم به » وتعد النواة المشرف الاول على اعمال 
الخلية الحيوية ولاتستطيع الخلايا العيش بدون نواة » وتكون واحدة في الغالب اواثتتان اواكثر» محاطة بغلاف النواة وها 
نوية أو اكثر وفي داخلها العصير النووي والشبكة الكروماتينية . وتحاط الخلية من الخارج بغشاء الخلية الرقين نصف 
الشفاف وهو يؤدي دورا مهها في حاية الخلية » وعن طريقه يتم طرح الفضلات خارج الخلية ونفوذ المواد الغذائية والماء الى 
داخل الخلية. 
وتمتد احيانا من غشاء الخلية امتدادات تعرف بالزغيبات . تتعرض الخلايا الجسمية في فترة حياتها الى انقسامات 
عدة تنتج عنها خلايا جديدة مشابية للخلايا الام ؛ وتسمى عملية الانقسام بالانقسام الخيطي اد الفتيلي ر 
ويختلف نشاط انقسام الخلايا من نسيج الى آخر ومن موضع في الجسم الى آخر فثلاً الانقسام يكون نشطاً في ظهاري 
الجلد ويطانة الامعاء لائه متعرض للفقرن والانسلاخ ء بِينا يكون بطيئا في ؛ اللبتكرياض والغدة الدرقية . وتحنوي الخلايا 
الجديدة الناتجة من الانقسام الخيطي على العدد الثابت للنوع من الكروموسومات . 
اما الاتقسام الاختزالي فيحدث فقط في الخلايا الجرثومية أي الجنسية والتي بواسطتها تتولد الخلايا الجرثومية الاثوي 8 
والذكرية » وتحتوي هذه الخلايا على نصف العدد الثابت للنوع من الكروموضومات . 
ولايمكن اعتاد تفنية معينة للحصول على شرائح اجحة لفحص الخلاياء اذ تتوقف العملية على نوعية' الشريحة 
والغرض منبا. وهناك تقنيات خاصة توجد في المصادر العملية يبذ! الشأن تسمى ثقنية الخلايا . 
فاذا كانت الخلايا مستخلصة ومغرقة مثا هو موجود في المسحات السائلة فيتصح بتثبيتها بالكحول وصبغها بطريقة 
(يابانيكولا ار بطريقة (كيمزا). 


07 طلس الأفسجة البشرية 1 


شكل رفم -2- 


اشكال الخلايا المبنة علاعت أه مو طق 8 
1- خلية عمردية من بطانة الامعاء #دهط :ممصزم 8-6-8-5 خلايا كروية الشكل (لايا الدم اليضاءم) معط أمماتعطم5ة 
2 خلية مكمبة من قنبواث الكلية موهطه [دكزمزي ‏ 5- خلية منزلية الشكل (العضلات اللساءم موهطه ملل دام3 
3- خلية حوشفية ميزئلية عمط مدمصعوية ‏ 7- شلية دردية (الحيمن) مهيل مجه 9 
4- خلية كاسية (غذية) مردطه وي 8- غلية غير متظمة الشكل (الخلايا العسية) يي دا 

#ترسطه جم 


5- له تعلية قرصية الشكل (الكربات الحمراء) بدون نراة #تزهطة علعاة 9- خلية مجنحة الشكل (من خلايا الارتار 


ليلا 


شكل رقم ّق- 
خلايا باتية من قشرة البصل مثبنة في حلول ٠١‏ / فورمالين» ملونة بصبغة الطيهاتركسلين 
المديدي > 1٠6‏ 
1- الميولي «عهاممار 
2- النواة ممعلعنة8 
3- الثرية عندامعاعة2 
4- غشاء الخلبة 170278 موماط 
5 - الحدود بين الخلايا #علءمط تهلداا© 


خكل رقم -4- 
خلايا كبدية مضلعة ٠‏ الضبطة : هياتوكسلين ايويسين. 5 5*١‏ 
1- غخلية كبدية متعددة الاضلاع مرهطة لدسفهطرلم2 4- دود الخلايا يات 
2- النواة ع3 5- شهيرة دموية مع شلايا دموية وذ #موانا طائد ومعللاجهت 


3- تقول سعمامه ار 


14 


شكل رقم 9) 
مخطط لحتويات الخلية كا تظهر في امجهر الالكتروي 


1 - غشاء الخلية عممطصعد لاعت 
2- قاعاث ثائطة ععانعدلا عنام رع واه 
3- الجسم للركري كيت 
4- هبرئي طاهرة معهامماء8 
5- الشبكة البلازبية الداعلية ص انعناءم عتمعمام مك1 
- غشاء الشبكة عق طسعومار0. 
8- رايوسومات معصومومطن2 
6س الثواة مدماعةة 
فية عم 


7 


8- اتصال هشاء اثثراة عم غماء الشبكة البلازية الداعلية 


9- اللوية كتالمم لعن از 
10- جهاز كرلجي لسن نينا 
1- فقاعات افرازية ووانموعج روما ممع 
12- بغدراثت متتفوه عم ااا 
3- الجسيات اليالة لمشي قا 
14 عملبات الالتام عتمم رومع مام 


15- اتصال غشاء الخلية مع غشاء الشبكة البلازمية الداخلية 


مكل ,نوي ١‏ 


المامض النووي الرايوزي 8804 في الخلايا البنكرياسية , صبغة الخضر بابرونين 5 1616 


1ل انواةز نالعال 5 
2- النرية كسنادناءاءنقع 
3- البو اناوه ات 

80/4 لون بلون وردي احمر في الفبولي والثوية 


7 
اعورم 
الخامض النووي الرابوزي في هبرلي ونوية النلايا المصببة في خلايا الخبل الشوكي)صبفة اضر الميلانين- بايروئين ]2 +6 


دياه وناغ نار 
عد 5-00 
3- مجع 


لفيا 


دكل وام -ه- 


لاض الأ ليزي ئلا قوية علا اليد 
صبنة نيوجين 5 161١6‏ 


- الثراة ممامن »2 
2- الترية عداددام اموق 
3- اغييلي مسماومارت 


شكل رقم -9- 


متقدرات في خلايا الكبد ؛ العبخة بطريقة الان > ٠م‏ 


1 - ميري مع متغدرات 8ف لومم ائط ماك معماجمار© 
2> خلية صبغية للع لمعصواط 
3- شميرة دموية لممتلامت ‏ 


يفا 


شكل رقم -10- 
متقدرات في خعلايا قنيرات الكلية » الصبغة بطريقة اثمان  4٠١‏ 
1- هبولي الخلية مع لمتقد رات 4218دهتعو اله طاثك تجمادم 1ر0 
2- الثراة مع النوية سنا 
3- تجويف القناة دافا 


شكل رقم -11- 
مسخطط لتركيب للشدرات في الجهر الالكتريي 
1- القشاء الطارجي ممم ط معد لممعاعع 
2- الغشاء الداعل عمد سعس تمصعامة 
3- الاعراث عمنت 


نا 


: شكل رقم -12- 
اجسام كرخمي في الخلايا الاتزعية في البتكرياس.صيئة الاسيموم .900 2- افيرلي ماي 
1- الثراة وائنوية في الخلية الاترعية دامعامبة! فسه معاعبة؟م 3- اجسام كرابي تنآله8 نواه 


شكل رقم -13- 

اجام كونمي في الخلايا الحصيية » للأعوذة من العقد الظهرية صبغة الاسميرم 3 4٠0‏ 
1- النواة والنوية عامطاعن 31 نمه مدعاع ك0 
2- غيل تععاومار0 
3- اجسام كوجي لسسائننا 


>34 


شكل رقم -14- 
سخلط لاجام كومجي كا تظهر في الجهر الالكتزيل 29 © او> 
© 9 


1 - الافشية مممصطد 6< 
2- المريصلات #ملعؤهه/ة 

شكل رقم -15- 

الجسم الركزي في خلية ني حالة اتقسام (بويضة طفيلٍ اسكلرس الخيل), صبغة الحباتوكسلين الحديدي 5 4٠١‏ 

1- غشاء البويضة عمدتطدعم الع 

2- الربكر ليت 

4,3- الاشعة التجمية مهمه هت 

5- كروموسرمات (مبفاث) !00608088 دمت 

نف 


م4/ اطلس الأنسجة البشربة 


شكل رقم -16- 
مركباث المح في بريضة الضفدعة. صبنة اللياتركسين + 92.١‏ 


1- غشاء البويضة جصسسمامات 
2- المييل مع المح عناملا طائد مسهاوم ار 


شكل رقم -17- 


الكلايكرجين في خلايا الكبدء صبفة كارمين د 4٠:٠‏ 
1- خلة كبدية لاع عناهجة1 ١‏ 3- الثراة ولثوية لتسي يسان 
2- المبولي مع حببيات الكلايكرجين تعلنتصوع صموده 12 طاة» صسعامم 1‏ 4- شميرة دبوية فدات 


ها 


شكل رقم --18- 


حتريات الدهنة في خلايا الكبد » صبغة حامضص 
الاسبيوم- سافرانين 5 00 


1- خلية كبدية ناعه لمم 11 
«- الميول مع حبيات دهبة ‏ طاف١‏ نتعمامها/© 
- النواة 5-2 

ا 


55 شكل رقم -19- 
عتوياث صبخية في الخلايا الصبغية في 
2 في مهاه 34 جلد الرميح شركة حية غير مصبوفة * 1٠٠‏ 
سينا 
2- لفيول مع حببات الصبتة (لللانين) متمعاعه طناك سععاومات 


ونا 


شكل رقم -21- 
الانقسام الخبطي ونهه اذا في خلايا كبد البرمائيات » صبغة الههالوكلين الحديدي * 40٠‏ 


- خلية كبديةأ نام مناعواط 

2- الثواة مما 

3- شبيرة دثرية مسللاوقت عه الاي اذ بيع عقن 
4 الطرر الايل ممهطامه,8. 

5- الطور الثاني ممعطم هاء34 

6- طور الصعرد ##هتا فس 

7- الطرر النبائي #معناوماء5 


كوا 


لاقام للباشر لاني زنية عبن الحصان في مراحل مخطفة 


شكل ول جيةة- 


الان 
انقسام اللبا: 

3 00 
اس 7 ا نقي العظم- 
'نقسام العا 8 9 

ظ 5 رقم -23- 

١١16 « ريمانوفسكي‎ 


زاها 


١ 5‏ / 
000 ف الأ 
٠‏ ؟ 4 © - <- 
5 0 عن © 
١‏ 
0 
28 4# 


الانقسام اللخيطي (الفتيلي) 2610615 مخطط عثل مراحل عملية الاتقسام الخيطي رحسب الخططات الآنية : 

0-1 الطور اليني #ههام؟156 ونه تظهر الكريموسرمات بشكل خبوط رفيعة كذلك نظهر الاجام الممكزبة عاماتادع© بشكل مزدرج 

 -2‏ تتكثف الكروموسومات ونبدا الاجسام للركزية بالتباصد ويتكرن امتزل مالهدام5 

4.3 الطور الارل #سعطودة2 يفيه بيدأ خلاف النواة والنوية بالاختضاه ونسظر الاجسام المركزية كل واحدة قرب قطبي الخلية ٠‏ ريدأ اتصال الكروموسومات عن طريق 
السنتروبيرات مخيوط المفزل . 

5-, الطور التالي #دهنامهاء7/6 رنيه تترنب الكروموسومات بشكل عمردي على خيوط المغزل 

6 طرر الصعود #مهط هدم رنيه يحصل انفصال كرساتيدات الكروسوسومات وتبدأ الكرموسومات الجديدة بالانجاه الى قطبي الخلية 

7- الطرر الناني «معادماء1 
وفيه بيدأ غشاء الخلة باشخصرء ويظهرغلاف النراة الجديدة والنوية وتبدأ الكر ومرسومات بالانخلال والضكك. ذكي نرجع الى حالن! كشبكة كروماتينية . 


باذ 


في الخلايا الجرئومية مراحل الانقسام كيا مرضحة في الاشكال الآنية . 
١‏ - ترى الكرومرسرماث بشكل خط رفيع 
2- تكائن الكروبرسومات بشكل نقط بيضاء 
3- تكائف الكرسوسومات بشكل مزلي 
6,5,4- تتحرك الكرومرسومات الى قطي المنزل. 
7- ظهرر غشاء خلري بين الخليتين اليافمتين 
9- نشرء الخلايا الجرثوية الجديدة 


م / اطلس الانسجة البشرية 


الفصل الثالث 


انواع الأنسجة 


النسيج الظهاري «الطلائي» 


زور لد صعم سد جاه 


- الانسجة- - 139وو11" - 


تتطور في الرحلة الجنينية ثلاث طبقات من الخلاياء منبا مايغطي سطح الجسم ويسمى الاديم الظاهر 
ممه » ومنها ماييطن ابيب الجوف. وتسمى الاديم الباطن 8000532 ومايينها وهي طبقة الاديم المتوسط 
م01 ينمو الجسم الي من هذه الطبقات الثلاث. ١‏ 


تختلف المدارس العلمية في تصنيف وتقسيم الأنسجة عند الاشخاص البالغين» فبعضها تقول انها تصئف الى اربعة 
اصناف رئيسية ضاماً بذلك الدم واللمف الى التسيج الضام وبعضهم الاخعر يصنف الدم واللمف نسيجاً مستغلاً قائماً 
بذاته » وكلا التصنيفين صحيح . 

والانسجة تختلف بعضها عن يعضها الآخر بالمظهر والتراكيب والوظائف والمواقع » وهي .عبارة عن مجموعة من الخلايا 
المتشاببة والمتخصصة لممل عام معين وهي : 
١‏ النسيج الظهاري . 
5 التسيج الضام . 
8. الدم واللمف. 
4 . النسيج العضل . 
٠5‏ النسيج ١‏ 

نسيج الممبي - النسيج الظهاري- - سنامفااوظ - 

ينطور هذا النسيج من الطبقات الجنينية الثلاثة » ويسمى بالظهاري لانه اما يغطبي الجسم من الخارج مثل الجلد » 
او يبطن تجاويف الاعضاء الانيوبية من الداخل 

يتميز هذا النسيج بان خلاياه مرصوفة مع بعضها بشدة اما على شكل طبقة واحدة » أو طبقات متعددة » لذا نرى 
المادة بين الخلوية ع06ة؛دطنداء 5هانا1اععم16ت1 ضئيلة جدا اوغير موجودة ء تستند الخلايا القاعدية للنسيج على غشاء 
قاعدي رقيق 26هءط تعب ؛ه#سصرعهد8 والنسيج الظهاري خال من الأوعية الدموية والأعصاب ولذا يستمد مايحتاجه من 


زكرا 


غذاء وغازات من النسيج الضام الذي يليه دائما بطريقة التنافذ عبر الغشاء الفاعديء ويقوم التسيج الظهاري بمها 
عديدة منها المياية والابراز الافراز والاحساس والامتصاص » ونتحور قسم من الخلايا لتقوم بمهام عضلية او عصبية . 
يصنف التسيج الظهاري حسب اشكال وارتفاع الخلايا في المنظر الجائبي وحسب درجة ازدحام هذه الخلايا . 


-١‏ الظهاري البسيط مسستاعطأم؟1 عامسساك 
تصطن الخلايا في طبقة واحدة مستندة على الغشاء القاعدي » وترى هنا ثلائة اشكال هي : الحرشني البسيط 
والمكعب البسيط والعمودي البسيط المهدب وغير المهدب . 


ا 
- الظهاري المطبق سنتاعطائم؟1 لعكناه 5 


ويسمى ايضا المركب لان خلاياه منتظمة على شكل صفوف الواحدة فوق الاخرى » وتستند الخلايا القاعدية على 
الغشاء القاعدي . يوجد منه المطبق الحرشني المتقرن وغير المتقرن والمطيق المكعب والمطبق العمؤدي المهدب وغير المهدب » 
والمطبق الانتقالي . 


- الظهاري المطبق: الكاذب سمسناعطاام؟ 02160 هاوه ل عباوط 


سمي كاذبا لانه يظهر في الجهر وكانه متعدد الطبقات بسبب ظهور الأنوية على مستويات متعددة » لكن الحقيقة هي 
ان جميع الخلايا تستند على الغشاء القاعدي ولاتصل جميعها السطح الحر. 


- الظهاري الغدي ‏ سسدناءمنم؟! مملسةمدات 
تخصصت خلايا هذا النسيج بأفراز مواد سائلة تختلف في تراكيبها الكيمياوية وتكون اما انزكية وتسمى الغدد حينذاك 
بذوات الاقنية 13805 26ذ85001 او الهرمونية وتسمى بالغدد الصياء 3لهداع عممعه0مظ . 
وتصئف الغدد حسب عدد نخلاياها الى: 
١‏ احادية الخلية- مثل الخلايا الكأسية وتتكون من خلية واحدة فقط . 
0 متعددة الخلايا- وهي تجمع لعدد هائل من الخلايا وتعد اعضاء متكاملة لها ترتيبها وهندستها وغلافها الخارجي 
من النسيج الضام الذي تقسم امتداداته الغدة الى فصوص او قصيصات » وتصنف الغدد هنا الى : 
متعددة الخلايا البسيطة » وتكون اما انبوبية بسيطة او ملتفة او انبوبية متفرعة بسيطة . 
وستعددة الخلايا المركبة وتكون اما مركبة 'انبوبية او مركبة مسنخية او مركبة انبويبة سنخية او مركبة شبكية . 
لدراسة النسيج الظهاري تثبت الفاذج النسيجية في محلول /٠١‏ فورمالين» وتصيغ الشرائح بالهيانوكسلين ايوسين. 


شكل رقم -26- 


النسيج الفلهاري الحوشني البسيط مدزاءطا اي مم هتمميوة عاصس8 
شريحة من الغشاء المسباريق » الصبغة هياتوكسلين مع نثرات الفضة»ا 4٠١‏ 
4- منطرمن الال 
1- حديو العلانا 9 ب 
2- النواة 
8- منظر جاني 
صبغة الطهاتوكساين- ابرسين م 1٠٠‏ 2- الشاء القاعني عدهءطدعت اوععممظ 


: - الظهاري الموشني البسبط 3- السيج القام ‏ عماهعنا #«قامم00© 


شكل رفم -27- 
السبيع الظهاري للكعب البسيط ؛ والممودي البسيظ . 
وس نامطائص تمصصسام عاجتصنة بمستامطانب لداتصات 1ر81 
شيية من أنيوات الكلية ٠‏ صبخة لهباتؤكسلين- ايوسين» 6٠٠‏ 
-١‏ الظهاري الممردي البسيط مسنامطااي ##صصات ماوصلة. 


2- الظياري للكب ابيط «صلامظ اوه لمقتمطت مامصلة 
3- اليج الضام صصعت #رناعمم ممت 


4- شعيرة دموية مه 


شكل رقم -هت- 


التسيج الظهاري الممردي البسيط - شريعة من الامماء 
1 
الدقيقة في الكلاب ٠‏ صبخة الحباتركلين- أبوسين 5 7٠١‏ 


1- الخلايا الظهارية العمردية البسيطة 


2- الرفييات لل وممم نه 
3- الثراة مسصاعدةة 
ل سننسينا 
5- النداء القاعدي ممدمظ عم امعسععمظ 
6- النسيج الضام عناتكنا «أاعممومن. 


"8 


دكل -29- 
النسيج الظهاري الطبن الكاذب للهدب سماتلعطافو» املهذلك عن عتعم سعط شريحة من القصبة افرابة للقطط : صبغة الهباتركسلين ايوسين 5 300 


1- النسيج الظهاري دسسناعطاامع. 
- الاهداب هالك 6- الائرية تملصنل2 - النشاء القامبي مسهءطصعم ادم مم8 
_2- خلية كاسية الع عزطمن 


3- النسيج الضام عدهمنا وبالاءممومن . 
4- غدة في جدار القصية للرايةً مهملع لدمطمم7 
5- النضريف الزجاجي ‏ #هعلنايف ممنامريط 
4- مخطط للنسيج الظهاري 

8- مخطول لمركة الاهداب 


شكب -0ل 
متخطط لانسيج الظهاري الطين الكاذب العمودي الهدب 
1- الاعداب ليث 
32,ه- خلايا ظهارية ملام لمتاع طامط 
5- الواة لسنننا 


6- الغناء القاعدي #مه تمد غمع دوعوم 
7- النسيج الضام عدوستا نامع هومت ‏ 


شكل -31- 


اسبح الظهاري المطبق احرش غير الفقرن «مسالعطائمه عممسهدود لماتتهماء اسدنسشهعها- وولة 
شريهة من قرنية العبن» صبغة الهباتركسلين- ابرسين- كا 4.٠١‏ 


1- الخلايا الظهارية ٠‏ ولاعه ادنامطام8 
ه- الصن القاعدي ‏ #وزه1 معد 
8- السن الحرششي ‏ بعرمة بومصصوة 
- الخلايا الشوكية ليميا 
2- المعاء التاعدي ممدعاسعم امعصدمدم 
3- التسيج الضام ‏ عناددنا #اتاءممووت 


- الخلايا الظهارية عنامت تعنامطافم8 
ه- الخلايا القامدية ‏ ؟1ات 83501 
6- الحلايا الشوكية ‏ عللعه لعلوزوع / 
ع- الخلايا الحيية .لفن بسالاممين 
3 النلقة الشفانة «#ماقاصدة مهمد 
6- النطقة لفقرنة تمده ومسطهما 
2- اليج الام مناسعفا ماناعمم دمت 


14 


5 شكل رقم -32- 
اليج الظهاري المطبن المرشني الفطرن ممدنامطااو مدمتعسديد تماد لومتضح ]ا 
شريحة من جلد اصيع الانسأن » صبغة الجهاتوكسلين- ايرصين» 5٠‏ 


62 
4 
6 


شكل رقم -33- 


تمده اهمه 
النسيج الظباري الأنطالي ‏ صدناوقااء» 


شريحة من بطانة المثالة ء صبفة احهاتركسلين- ايوسين 5 71١‏ 
- الخلايا الظهارية سدنامط امع 
: عه تمعمظ 
- الخلايا عسوو 
عر ملعم - ممدولايت ‏ 
ع- القلاء الشممي 8 

سبج الضا وتو ممدمت ‏ 
0 نينت 
3- شهيرة دموية 
4- النسيج في الحالة الاعتيادية 
8 التسبيع في حالة القدم 
م+/ اطلس الأنسجة البشرية 


لف 


8 النلذ اي الي مداع عدلسلاعمتدنا 
مخطط للقدة الكأسية كا يظهر في المجهر الالكتروني . تللجم 8311 
1- الزغبيات ٠‏ وعلناصهتع لمواع مم5 
2- حيببات الافراز 1 : 
ععذهمط زهه1 
3- اجسام كو هي 5 8 
1 ماهم مظعم 
5 ونع امسق 
5- النواقه 1 
6- العبكة البلازمية الداعلية -- 


يف 


شكل رام -35- 
التدد الكاسية ء شركة من زقابات الامعاء الدقيقة- صبةة المباتركسلين- ابرسين ب +178 ا 


شكل رقم -36- 
الفدد الكاسية في زغابات الامماء الدقيقة » مبخة 245 (ثبضم) 18٠‏ 
1- الخلايا الظهارية العمودية قااعه تعمنامء عامسل 


2- الخلية الكأسية لاع اعاطه 0 
3- نواة الخلية الكأسية اناق 
4- السييج الضام معدا 0000© 


وف 


سخطط للنسيج الظهاري النددي 


8- انرا الغدد ذواث الاقنية 4مداع مدذتعه»ة زتعدد الخلاي) مفمجواع مادلاعكن:اداقة 


8-- انواع الندد ذاث الاقنية حسب طريقة افرازها 
1- غدة البوبية بسيطة 

2- غدة سلخية بسبطة 

3- غدة اتبرية متفرعة 

4- غدة سنطية متفرعة 

5س غدة البرية منطية متفرع 

- الخلايا الظهارية 

6- السيج الام 

6- غدة جزئية الانزاز ‏ 1 

7- غدة قية الافواز 

8 - غدة كلية الافراز 

3- الخلايا القاعدية 

- خلية في وضعية الافراز والتفرق 
- خخلايا مين 


44 


فجداع بدلناطنة عامسزة 
فصاع تعامعكلة عاممزة 
مداع تقادطنة لمطعمدر8 
لمفاع ,جامعوله لمطعوم8 
لمدلع بوامعطلة- متسطه لمطأعموه 
شامع 
مناكقاًا 0060© 
مقلع ممعت ل 
فمماع ممتعممم 
فجماع عمضعو 1م11 
علا تمعد 


شكل رقم -38- 
غدة انبرية بسيط من خدد الطيقة الخاطية في امماء الانسان الثليظة 
1- خلايا كأسية في بداية تكوين الافرئز 
2- خلايا كأسية مع كمية كبيرة من مواد الافوئز 
3-- خعلايا كاسية مع كمية غليلة من مواد الانزاز 
4- خلايا منتيية هم بقايا الافرئز 
5- نجريف الفدة 


شكل رقم -39- 

- غدة انبوية بسيعلة في بطانة الامماء الفليظة للكلب ممع عملناطدة” 

8- غدة انبرية مفرعة في قاع معدة الكلب هلع :اناا 8:20:08 سبنة ههاتوكسلين- ابرسين؟ 6٠0‏ 
1- الخلايا الظهارية ‏ " صمدنامط ام 
2- التسوج الضام #دمعنا #اتاعمموم0 


3- الندة لجماع 
ه- ربة الغدة. ممم 
-١‏ جم الغدة يمنا 
قاع القدة نينا 


4- الخلايا الكأسية ‏ كلا عاط 
5- الطلايا الزيية ‏ عللع» لاعت 
6- الخلايا الميملة ‏ 5للمه أهامفيدط 


شكل رقم -40- 
غدة حرصلية بسبطة مهاج 7ةأمع ال شرية دن غدد جلد 
الضفدعة ؛ صبغة هبائركسلين- ابوسين»< 7٠١‏ 


1 التسيج. الظهاري مساك الم 
8- انقام خبطي كأقمالم 
١‏ - حيلة غددية فارزة اع بورم1ه ع5 
0- خلية صباغية للم امع سوام 
2- غلية سلية لاك وسنائافطا وعم ره الاقة8 أ * 
3- تجويف الفدة علاط 
4 قئاة القدة اعناك مدان ضفلق 


5- النسيج الضام معدن ماتدمهموح 


545 


3 شكل رقم -41- 


غدة منطية مطرعة لسملع جمامماه معدم 

القدة الدهنية في الجلد المشمر انفلع مامده ممع 
!- البشرة سنا 
2- الشبج القام . مسمناء ممم 
3- فناة الندم أعناك سمهت 
4- أسناح تامعداة 
ل مه منمق1 


6- المفضلة الناصبة ملعمنام رماعممظ 


شكل رفم -42- 

غدة سنغية مركبة متملع تامع العولباادة (لمسنس) ومسموست. 

الندة اللعابية نحث النسان تقلع نته«فلهه لمدومناط 8 صبنة هياتوكسلين- ابوسين»< 11١‏ 
1- النسييج الطبق الحرشي غير المقرن دتسطامطااص مام سود قن اداه تمدام تدعا موقط 
2- الشيج الضام #دهعنا #«اتعممممع 
3- قناة الندة اماك «مامشمهان . 
4- تربك الئدة عمط 
5- عشلات حيكلية معاعونه أهامامماق 


0 


-النسيج الام 


عمههة]' اناء عسوم 


يتطور النسيج الضام من اللحمة المتوسطة التي يدورها تتطور من الاديم الاوسط الجنيني اي الميزوديرم. 

يتميز هذا النسيج بمادته البينية الكثيرة المتغيرة الحالات وبالاعداد المائلة للخلايا امختلفة الاشكال والتراكيب 
والوظائف ٠‏ وثلاثة انواع من الالياف هي : 
الغرائية البيضاء والمرنة او المطاطة الصفراء والالياف الشبكية. وتكون الخلايا والالباف مبعثرتين في ارضية المادة البيئية مع 
وجود سائل يدعى بالسائل النسيجي الذي يتكون من قليل من الماء ومواد مذابة فيه مثل بعض الركبات الزلالية 
والسكريات. 

يصنف النسيج الضام على اساس محتوياته الأساسية ويسمى بإسمها ؛ ويشمل مجموعتين رئيسيتين هما : 


| الك التسيج الضام الاسامي ويشمل: 


.١‏ الرخو او الهللي » ويشمل النسيج الخلالي والشبكي والدهني والنخاطي وعتاز بكثرة خلاياه وقلة اليافه. 
. الكثيف ؛ ويشمل الليني الابيض والليني الاصفر ويكونان اما منتظمي ترتيب الالياف او غير متتظمي ترتيب الالياف 
وكتاز يكثرة اليافه وقلة الخلايا قياساً الى النسيج الاسامي. 


بِ-_- النسيج الضام افيكلي ويشمل : 
.١‏ الغضاريف وهي ثلاثة انواع - الغضروف الزجاجي الشفاف» الغضروف الليني الابيض » الغضروف الليني الاصفر. 
؟. العظام وتكون نوعين صلدة (مكتنزة) أواسفنجية 

ولكل نوع من انواع الانسجة الضامة المذكورة آنفاً طريقة خاصة للتبيت وصبغة خاصة ايضاً لكي نحصل على شررحة 
مجهرية لغرض دراسة ذلك النسيج. 


م؟/ اطلس الأنسجة البشرية 4 


طازجة بدون المرور بالعمليات 


: “ م املاح الكالسيوم لكي يكون العظم طرباً ليسهل 
با مشراح ومن ثم بصغ بصبخة سعورل. 


ومكن الاستعانة بكتب تقنية الشرائح لعمل شرائح نسيجية من كل صنف من اصناف الانسجة الضامة. 


_ 1 


جكل رقم- 43- 


النسيج الضام السنلالي #دصمنا اعت معد ها مانن امن لت افد وها تحط سن ايم قلا ٠.‏ 
1- جملايا الصاري (البدنية). 


شكل رقم - 44- 
قبح الضام الخلالي مدسعنا نمدم ععاصديم 
صبنة ازور 11-- ابرسين >< 4*٠‏ 


2-1- بويد لدم 
-١‏ ثرين عامعايم 
2- علايا الصاري علاء اعمقة 
3- علية ' بطائية لاك لمتامطمفمع 
4- المخلأيا امركة ملت مسوم اه لت 
5- الخلايا الدهنية 0 
6- الالياف القائية صما دموعاامت 
شكل رقم - 45- 


النسيج القام الخلالي مدحعة؟ 00998192 جقاةد0./ صبخة المباتركسين الطليدي بطريقة | باسفري 00 
1- اروماث ليفية ‏ وبعهااهراكط 


- الثراة متحقمد35 - هيرلي باطنة تكقام6300 عب عيرل ظاهرة تؤهامواء». .م 
2- الخلايا البلعمية عومطمدعهكة ١‏ 
3- علية حي ماتزعم«مسيرية 3 


4- الالياف الغرائية #تعطاا؟ سمه سامت 
5- الائياف الصغراء وبع6 عتامعله 


لف 


شكل رقم - 46- 


ترسب صبفة ازرى التريبانين في الخلايا البلعمية 
في ابيع السام اللاي عد بحو 015017 
)- الغلايا لبلسية ومو00 0م869 
2- مولداث الالياف ‏ وبعهاام260 
3- شميرة دمرية ‏ بموطائمة2 


شكل رفم - 47- 
شريحة من الصفاق الخفيف تحت جلد الارنب » صبغا 
1- الالياث الصقراء م ان التتتي يبورين انز > ٠١١‏ 
2-هبول_ظاهرة مرلدة الالياك +جةا768 6ه محعامماعظ 
3- غلية مرلدة للاياف اكعاط معط 
4- غلبة بدائة ‏ (صاري) ‏ عكزمملاكلةة الم اققاة 
ب ا 0 
- حزمة من الالياف الغزائية 
كي الحرائية 5عز! معوهاامء مه علفمسهظ 
8- خلية لفية 

عالعم مم1 
إن 


سك رقم - 48 
سيعة من الطحال توضح العفلايا البلازمية صبفة العضر الكيل بأيرين *< 400 
- تراه الخلية البلازبية لاعه هجممداع )ه عدولعهة2 5# 
-- فول اتا 
ع حيان في الطسال ‏ للوتعدهادعمام5 7[ 
؟- حويجز من النسيج الغنام واعطمة 1 


حجدة 


شكل رقم - 49- 

ات المتمددة اتخاطية ني النسيج الضام من الصفاق تحت 0 
- 0 اليج الفام من الصفاق تحت الجلد علاته غ386 مزعلا شط دورادممت340 . » صينة شيف +« 00د 
2- علايا دموية يماء ‏ م#اعمعدم] 


شكل رقم - 50- 


7: 

الخلايا الصباغية في النسيج الضام المغلالي 

:- انوية الخلايا 

2- ا: علاءه 6ه 
كدماءن21 


ذ- 
شبك الاياف 
المطاطة والخرائية «يه0© 

تعهلامه قمه وملاء لا 


فى 


شكل رلم - 51- 
سبع الضام الشبكي في المقدة اللمنارية مدعنا عبذاعدصدمه جعلنصنام« 
صبنة هياتوكلين- ايوسين كا ٠١‏ 
1- خلية شبكية آلغ ععادعنام2 
8- الثواة ينيدا 
- بررتريلاز إجبلة) تمعماوماهمط 
2- خلية بلعمية م ماوهجع ك2 
3- خلية لخية ‏ مارمماممدة 
4- حاجز لي فونه رممللنله84 


شكل رقم - 52- 

لالياف الشبكية في العقدة اللمفاوية صبغة كارمين مع نترات الفضة »ا 4٠١‏ 
:- الائياث الشبكية 50676 بولنمتاع 

2- انوية اللخلايا اللمفارية ونحلايا النسيج القام 


شكل رقم - 83- 5 
رسب صيظة الكاربين في الخلايا الشبكية في العقدة اللمفاوية الانوية صبغت بالهياتوكسلين »ا 1٠.‏ 
4.1 - حاجز لبي نناننا 
2- خملية بلصية سو 
5- علية شبكية ل نا 


00 


النسيج الدهني من مساريق المرذء شريهة ملبئة بالفررمالين وملوثة يصيخة سردان 111 هياتوك لين “ا 0١‏ 


سميج القبام الدمي 

شييمة من الصقاق الدهني تحت الجلد مثينة بالكخرل 

صلولة بالمياتركسلين- ايوصين )< 3١‏ / 

1 اللقلايا الدهية الملنتانقا 
سر انا 
ذ- يكان تطرة الدهن الذاية .> غ000 كد 
ع- النواة لتكلا 

2- شعرة دموبة رمملاخهه. 

3- نيج ضام شلالي متعم عالتممدم تعادوعة 

دكل رقم - 56 

! - خلية دهنية لانن 

- تنطرة الدهن نا 

5- النواة كد اعناقة 


2 نراة الخلية الخرسطة :]1 ©7ات>>1م أن جدواءن270 
3 الخلايا الخرسطة <مناذاء لام 2/1 


+/ اطلس الأنسجة البشرية 


لكل رقم - 57- 

النسيج الدهني من الصفاق نحث لد الاتسان الشريحة معاملة بالكحول والابثر لاذابة الدهن ملوئة بصبنة هياتوكسلين - ايوسين >< 5٠٠‏ 
1- غلايا دهنية 001 

2- قناة الغدة العرقية 00 

3- نبج ضام مع شميرة دموية لإتهللاوف ماله صدهدنا #«نتممومت 


شكل رقم - 38 

نطبرات دهنية في خخلايا اليج الضام مثتة يحامض الاحييم > ٠١٠١‏ 
1- شعرة دلا 7 تلات 
2- خلية محبطية ‏ 5 هالع ةمع 

3- خللية دهية 1 لعننيا 

4- قطيرة الدهن 7 22005 عاك فم 


لكف 


شكل رفم - 59 
النسيج الضام الخاطي #ددكهنا #لاناءة ممم لزمعن 14 عجر ممع 3 
- الدحمة المخرسطة نين الطيورء صبنة عباتوكسلين ابوسين << 1٠٠‏ 
مجعاماعظ 


1- الاديم الظاهر 
2- علايا اللحمة التوسطة قالع تمسزطعه مدعل 
3- الاتبوب العسي ماي ممما 
الحبل الظهري مم20 


64 


0 ايض غير معظم الززيب دقل عط أه منعجمف هأ عذا! مموعلاده به ؛ممسومدامة ممالوعم1 


سيدا 
0 35 نوكسين - ايورسين >< 15٠+‏ 
1 000 لتنا تعامسة 
2- النيج القام الخلالي 0 
3- هد الاتياف البيضاء اوت 
4- شعرة دعوية 


5- انوية خلايا النسيج القسام 


371 


نكل رقم -62- 
سيج الضام الليني الابيفض المعظم التزتيب مقطع طرلي في الارتار- 00فنهعا هذ .1-5 
عط معودلامه )ه )دعمومجمه #ولأوعة صبئة هباتوكسلين- ايوسين > 


:.3- سزع الالياف اليضاء ه60 مموهاام ؟ه مملفصط 


*- مولداث الاباث اععااه 6ج 

شر5 - نسيج ضام شلالي عنافقنا عباناءصدمه جمام عمق 
8- خلايا دعنية الع موممنة م 
6 - شميرة دمرية لت 


شكل رقم 63- 
مقطع مستعرض في اليج الضام اللني الاليضى 12069 دعوعلاده عالط 1 9.5 


صسبغة هباتركسلين- ايوسين ا 2.١‏ 
تددح مام علال 
نه حزم الاليافث اليضاء 
*- لريباث لبفبة 


35 


53 


شكل رقم - 64-. 
النسيج الضام الا ني الاصفرء غير النتظم الترنيب في جدار الشريات الاجبر 
«اومم مر ع6 عتاكةك أن امعصعمممة بدتبوعر1 سبنة فوكسلين *80 


1- لياف الصفراء معطت وتاوماط 
ه- الأغشية الداعلية + عموطسعم ادعام 
<- الاغشية الزتنطي عمط عع 8101 

ع- الالكية الخارصية © . ممططصعد اممعمع 


51, 


شكل رقم - 65- 


© النسيج الضام اللي الاصفر متنظم الترتيب في اريعلة الارر (مقطع طوفي» 


(5) تعر عتاكمك هللف تز]ة )تعتمومدة بوتسوعع 


ههاتوكلسين- ببروفركسين )040 


1- الياف صغراء سميكة معط كعدوا علط 
2- حزم رقيقة من الاثياف اليضاء وعط؟؟ «عوهاامه كه وعافمسدط هلما 
3- اتوية الارومات الليفية ٠‏ قعاطمءمة اه عدملمت 20 


شكل رقم - 66- 
خط مستعرض في النسيج الضام الليني الاصفر اعم هونا هذ 5ع6؟) مناعماة ملاع مآ 9.5 
عسنة ههاتوكلسين- بيروفركسين > 18٠‏ 


. - الالياف الصغراء. 
2- حزم رقيقة من الالياف الليقاء 

:- ائرية الاروبات اللبفية 

4- شعيرة دمرية 

شكل رقم - 67- 

الفضروف الزجاجبي ##هاناعة©) #وله 21 شرئمة من غضروف الاضلاع » صبخة هباتوكسلين- ابوسين >< 4٠٠‏ 
1 سصحاق النضريف 000 

د- غلابا غضروفية يافمة 5جالام2606070 دولا 

هت المادة الينية عفادم 

6- خلابا غضررفية عارءممقدم. 

4- محفظة عضروفية عنتمي 


- عش اللخلايا الغضروفية اعم 0011 


عرم اهن 0 
النضررف اللبنٍ ٠‏ لاصغر ##طقاعطة) هد عدلة1 #صلك لا شرعة من صبوان الاذن- صبغة هباتركسلين ابرسين *< 4٠+‏ 


1- ماق الا نسيياق مام ماع 

ع للادة البية 000 

ذا عشظة غضروفية 9 سمت < 

ع- اياف صفراء ممعمة مألعوك' 

علاءا ل 0 العم عل مويل 

شكل رقم - 69- 

الغضروف الليني الابيض 8م اذا:ه فناهءداة! ءافطالا شريمة من اقراص مابين الفغراث » صينة هياتركسلين- ابوسين >< ٠١‏ 
1- الخلايا الفضروفية لسك 


2- حزم الاثياف البيضاء «مع16) «عوهلامه عدثن ايلا كه ممافسس3 


514 


مكل رقم - 70- 
عر تعظم من الميزوتكاعا » صبغة هيهاتركلسين- ايرسين > 87 
. - نسيج ظهاري مطبق حرثني غير منقرن من تجريف القم 
بدابة منايث يصيلات الشعر 


شكل رقم -:- 
مقطع من الشكل نفه رقم 69 - لككن بقرة تكبير “ا 6٠١‏ 


1- ججمع أرومات عظمية واقماطمها:0 
2- اللحمة الخوسطة ‏ مورطعدمعمةة 
3- شعيرة دموية نت 
4- حواجز عظيمة ملمعمام 1 
- المادة الييئية لمدينيا 
- عليه ملفية عارع وم و0 
5- اروة عظمية أكهامعاء0 


6- غلية اتضة للمظم ‏ ججماعدماو0 


علس الأنسجة البشرية 5 


5 


شكل رنم - 72- 


8- المظم للكستر عوط - :02001026 5- الصفائح المظمية الييية فود لدثانا 
سخطط لتراكيب المظم الجوف 8086 - تسلعؤنا 2‏ 3- صقائح عتشية عيطية (خارجية» 6 السغائم المظلمية للدقغلية فاكدهةا !لومم 
- السمحاق الشارجي مد نعماع2 . ممناعصها لمتادمء تدك بعان 9‏ 3- نجويف العظم مسن 
1- الطبقة اللبغية ##دط مسددعة31 4 جهاز هافرس (ارستيين) بيينننا :-ترييق اناه 
2- الطيقة لمولدة للظم ##زهاتمحود0 ب قناة ماين أقصقة 218927905 و السسساق الدالي له 

*- شعرياث دموية بمعلانيت ع- قناة فولكان لععه 11830056إ1/0 


15 


شكل رفم -33- 


0 


< بمهرية للظم الجرف المكتراء صيئة شمررل > 700 


لسسحاق الخارييي : 
اسفائح المظمبة الخاريية  .-'‏ #هلامسها عدمط بعاد 
صيئون اسيلا 
منة هافرس قمدساان' 
ني فولكان ور 
نبيات 

لي ماعو هآ لمسثاتسدم يم 
- صحة عظمية 

- تصفائم المظمية الناعلية #علاعددهآ عصوط جممعة 
- السمساق الداغعل 5 


1 افلم 1 لاحك عممط 


أ 


شكل رقم -70- 


صورة مكبرة للاوسبتون في العظم المكتتره شريحة من الصورة 
في الشكل -73- مكيرة * 24٠٠‏ صبخة شمورله | - 


1- اوستيرن ومعه 0‏ 
--2 لعفف مدتدكو رمز 
7م دما 
م ملية عماك سماعدمق 
4- اه تلتيص ةاعصمعة ‏ 
2- الصدال اليية #ملاعهمآ لعدذنممامة 
3- حدود الايسنيون 


شكل -75- 
العظم الاسفشجي فتدهط إتؤدت5 » صيغة أيوسين- ازور »ا 4.١‏ 


1د ب ميك : فمتعمماة بممالاوهت 
2- خلايا دموبة يضاء وحمراه في مراحل غو مختلفة تعازعمطدها فهة جعارءمعطارت ههزه م6 
3- الخلايا العسلاقة النواء توعاة 
4- -حعواجز عظمية اسفتجية ملتحمطدن عددط رودموة 
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02 


ابوسين 2( 5ه 
توكلسين - 
صبغة هباتر 
5 الأصيع + 
ال في سلامية 
الغضريف 
عل 
ثمر المظام 
منام 6و0 
عملية التمظم 


توم هنيجع عومانائت. يننا 
فللدينا 
جعممة 
تقلسهم 
0 
2 
0 
زجاجي في الكردوس 9 
- غضروف 
النضروف 
8 ماق 0 
0 خضروفية 
طبقة 
3 


- 1 ب النستنا 
م 
عارجي 
ححلق 
4- طبقة 7- 
غضروية ضاعية 
ف 
بن 


: الدم واللمف 
> بالمسرة سه فمماظ 
حوشدم ديعؤا 
الدم ن نسيج لامثيل له في الجسم اذ ان بمادته البينية سائلة نسمى مصلاً اوبلازما الدم »ويشكل نسبة 1/[ من حجم 


الجسم 0 ف بلازما للدم الخلاياً الدموية الييضاء والكريات الحمراء والاقراص الدموية. 


مكل الدم بفلهر با تحتوي عل 'نسية ٠وب‏ "ا إز ماء و/ا- 1١‏ // زلاليات ومواد طبيعية اخرى » فضلاً 

عن الكرنوهيدرات والحوامض مثل حامض اليوريا وبروثينات مثل الالبومين والكلوبيولين وفيزلوجين» الذي يتحول الى 

الياف في حالة تعرضه للهواء ليكون. اليافاً على هيئة شيكة تسمى الخثرة التي تمنع نزف الدم ء وتوجد كذلك الاضداد 

التي نظهر فاعليتها عند دخول جسم غريب للدم » كنا توجد أملاج معدنية مثل الصوديوم والكلسيوم والمنغنيز والفوسفور 
واليود والزنك ١:والهرمونات‏ التي تفرزها الغدد الم تصل الى متاطق الجسم المعيئة بواسطة مصل الدم ايضا. 


الكريات الجمراء  :‏ وي اجسام مقعرة الوجهين غير متحركة تنشحرج في مجرى الدم » ققدت نواتها في اثناء مراحل ثموها 
مع كل العضيوات الحية المتواجدة في هيوطا» وغلاف الكرية الحمراء ميك له قابلية فعالة في عملية التفؤذ الاختياري 
وعن طريقه تنم ثم عملية تبادل الغازات في التنفس الخلوي » يعزى لون الكريات الاحمرالى صبغة الفيموكلونين الموجودة في 
هيولها وتسمى كذلك صبغة التنفس لقابليتيا الكبيرة على التأكسد ثم فقدان الاؤكسجين» والسيب هو ان مادة الحديد 
عي المركب الاساس ذه الصبغة وعدد الكريات الحمراء يترايح بين (ه - هره) مليون في المليلتر المكغب الواحد وتتوالد 
فق النقي الاجمر. 


خلايا الدم البيضاء : تكون كروية الشكل وذوات أنويه » نشطه جدا في عملية الالتهام » سريعة » وحركتها اميبية لذلك 


تستطيع ان تغير اشكاهاء وهيوها غني بائيكات عديدة تفرزها ضد اعدائها لكي تبضمهم وتفكك اجسامهم بعد 
اصطيادهخ بارجلها الوفمية » عتاز هيولي الخلايا الدموية البيضاء بوجود حبيبات مختلفة الطبيعة والاحجام وتصئف الى : 


لف 


أ خلايا دجموية بينضاء.حبيبية » ونضم ثلالة أنواع من الخلايا صنفت حسب تفاغل حببياتها مع الصبغات : غَدِلة » 
حمفة .. قعدة التفاعل . 

ب- الخلايا الدموية البيضاء غير الحبيبية » وتشمل: الخلايا اللمفية والخلايا الوحيدة. 

يتراوح عدد الخلايا الدموية البيضاء في دم الانسان البالغ من )8٠٠٠ -5.٠0(‏ خلية في المليلتر المكعب الواحد. 

الصفيحات -الذهوية : وهي اجسام عدية اللون وباشكال هندسية متعددة : تتوالد من مقطع في هيوني خلايا عملاقة 

نواء توجد في ني العظم الاحمر وهي صغيرة الحجم يصعب حسايها لان لاغلفتها القابلية على الالتصاق » ووظيفتها 

تتحصر في عملية تثر الدم لمنع التريف في أثناء الجر . 

اللعف : وهو سائل زلالي يترشح من الانسبججة ويجرى في اوعية لمفية شعرية مقفلة في احدى نبايتها ومنها الى أوعية لمفية اكبر 

حجناء تسبح في اللمف الخلايا اللمفية والوحيداث واعداد ضثيلة من الخلايا الذموية البيضاء الأخرى » فضلاً عن مواد 

عضوية واملاح مشاببة لما موجود في مصل الدم. 

ولفحص الدم مجهريا تعمل مسحات منه على شرائح زجاجية نظيفة وتثبت بالكحول ثم تصبغ بصبغات عديدة أهمها هي 


صبخة كيمزا . 
شكل رفم -77- 
تكوين غخلايا الدم 

الأعضاء المولدة لخلايا الدم 
- الجهاز اللقاوي _ تعامزه عناهطوصرري -قدلة لام ممانمل3 
8- الجهاز الشبكي الأندرئل صعادرزة تتام هل هعم تناع ف 9 -كرية جمراء مارم هعظارم8 
© - تني امم «م هده عومه 0- اقراص دموية ملع امام 
اللاي المتراجدة فى الأعضاء المولدة لخلايا الدم 
1 - أرومة الخلايا الدمرية 1 عواطم اعم هص 11 
2- ارومة الخلايا اللمفبة امعاطه نم ترآ 
3- اريبة الخلايا وحبدات التوى أكماطمهه210 
4- ثريمة الخلايا اليضاء عمماطم لمآ 
5- اريمة الخلايا الجمراء أجعاطا معط ابرع 
6- اللخلة الثواء مرمه مطمو 3 
7- الخلية اللمقبة الأأيل مالامماجصوزاه :8 
8- الرحيدة الأيل مازع مم0 
9- الغوية القعدة رعو اسرد عابرا مممظ 
0- التغوية الحسضة عنررءملعرده عنابرناجه سوم 
11 - التقوية العدلة مارم عرص عتاررخجدماناءة3 
2 - اريبة المخلايا الحسراء متعددة الألوان  ٠‏ عاط معطاره عن معطعرا 20‏ - 
13 - 13- ارومة الحمراء السوية مع نراة متقلصة كسا مسده2 
15- خلية نواه مع أنقسامات خبطية حو ص ووو 

ندم اند تمادنا اناده بعشرهه رممطدع»' 

الخلايا الخواجدة ني الدورة الدموية 
16- خلايا تنية ممارء ماو رآ 
7- الوحيدة سرع ههه 21 
5 - غلايا يضاء معارعهطانامة 
2 ادقمدة مومه 
5 جقة كين 


و07 


م١٠/‏ اطلس الأنسجة البشرية 


شكل رقم -78- 
مقطع مستعرنهى فيد بجزيرة دموية في جنين الارنب بعد «رم أيام من الحسل . 
تصبفة اييسين- أُزور بج 1٠٠١‏ 


1- ملايا . بطائية ياب لقتااء 4 
2- شلايا دموية فوليه 7 

3- خلايا ميزوتكايها لاع تمسمرطعممه يم 
4- تمويف الوعاء الدمري 

5 الاديم الياعطن تسم ف وله 
6- خخلية بطانية: في مرحلة التكور 

7- مقاطع من خحلايا اميزونكايها 


8- انقسام خيطي في خلية دموية ارية «متعفقة عقا36:10 


7/1 


شكل رقم -09 


الصيفه بطريقة باينيام 5 40٠‏ 
امد 
موي ويد 

3- اريية الخلايا الجمراء. : 1 
4- تغوية عدلة ‏ متروماميه عناارط وم املظ .. 


لسنييينيدا 
5- ورموبلاست 
6- تغرية عدلة. مابرومطعيزنه عنازنا مم21 1 
7- كرية حمرام ويد 4 
4- علية ثراء مووي 


9- اريدة غلية ححمراء متمددة الاثوان: 
8- اريمة خلية حمراء حمضية 
1- أنقام خبطي في اروة الشلاياء الجمراء 


3146 


شكل رقم -80- 
الخلايا الدمرية الحمزاء ذات الانوية في البرمائيات ه مسحة من دم الدع 


صبفة هياتوكسلين- ايوسين 5 148٠‏ ع 
-١‏ غلايا دمرية حمراء .50008598195 0 
8- النواة عرو 
6- ليرل سوه 


2- غلابا دموية يشاء ‏ ##الإموعداما 
3- الصفيحاث الدموية 114615868165 


شكل رقم -81- 
مسحه من دم الانسان : الصيغة بطريقة رومانوفكي * .979( 
1- كرباث دموية حمراء 
2- خلايا يضاء حييية حمفة اأطممماومع 
4-3- ايا يضاء حبيية عدلة اتطومعابع8 
5- الصفيحاث الدمرية ‏ #اإعم همي" 


لهذا 


لكل -82- 

لحف كرية الدم الحمراه- من هم الجر » كما نظهر بانجهر م 
. - طياث الفلاف الثي تحدث نتبجة الاكسدة 

2 مام في الغلات 


شكل رقم -83- 

مسحة من دم الانسان صبغت بطريقة روماتوفكي >< ٠50٠‏ 

1س كريات حيمراه عالرعمع ارامت 

2 وحيدة النواة عابرعممه11 

3- غلية يضاء عببة قمدة ‏ لتاوميدظ 9 
4- الصفيحات الدمرية تعاباعوطورهرط1 


لا 


شكل رلم -84- شكل رقم -85- 

مسحة من دم الانسات صبغت بطريقة ريماتوفكي ه :370 مقطع في العقيده اللمقاوية - صبغت بطريقة رومانوقسكي_* 960 

1- كرات حمراء عارومعطاررمع 1- شلايا شبكية لاع تملتصتام_ 
خلية لنية صغيرة المجم 46م طمتدزآ الهدع 2- خلية للفية روحيدة في المتطقة الحرطة للعقيده والعمدمنة هه مارعمناع ع1 
خلية خنية متوسطلة الخجم 3- مركز اتتارشي ا 

+- لروبة الخلايا اللمغية لشفا 
ا- انقسام الخلابا اللمفية كبيرة الحيجم 

0 

- خلية اقفية متوسطة الخجم 


كك القت 4- خلية لفية صخيرة الحهجم 


2 3-كرية جمراء عارعهتطارت 


0 5- الوحيدة 
' اشكال متعددة من الوحيدات التي ترى في الدورة الدموية البشرية #ماكمده)3 01 وجلل" 0 
1- الثواة لمانا اح جيه بينباك عا 


2- البروتوبلائع تمعمام عوط 


النسيج العضلي عنكها]" تملحسن11 


بْعد النسيج العضلي المسؤول الاول عن حركة الجسم سواء كانت كلية وتعني انتقال الجسم الحي من مكان الى اخرء أو 
موضعيه وتعني حركة جدران العضو في مكانها مثل حركة المعدة والامعاء . 

يتكون النسيج العضلي من خلايا طويلة نوعا ما ويطلق عليها اسم الالياف العضلية » ويتميز هيوها بوجود مركبات 
خيطية » اي عناصر التفلص والانيساط تسمى اللييفات العضلية وغمد الليف العضلي متميز ومتخصص . 

ينحدر النسيج العضلي من الاديم المتوسط الجنيني (الميزوديرم) نننظم الالياف العضلية عادة في خم عضلية أو 
مايدعى بالعضلات » تفصل بينها طبقات من النسيج الضام الغي بعدد هائل من الششتغيرات والاوعية: الدموية ونبانات 
الاعصاب . 


تصنف العضلات حسب تشريحها الجهري وتزويدها العصبي الى مابأقي : 

أ- العضلات الاحشائية اللساء! أو اللاارادية - وتكون الالياف العضلية هنا مغزلية الشكل مدببة الهايتين أو متفرعة » 
تنغمر في هيا اللييفات العضلية بشكل طولي مواز لمحور الخلية » والنواة بيضاوية الشكل » كبيرة الحجم » 
مركزية الموقع » وترى العضلات الملساء في المقاطع المستعرضة على شكل دوائر أو أشكال بيضاوية مختلفة الاحجام 
والكبيرة منها نحوي على نواة فقط 
وحركة هذه العضلات نبضية توفيعية لاتتعب بسرعة » لذا لاتحتاج الى طاقة هائلة . 

ب- العضلات الميكلية أو المخططة الارادية- وهي جميع العضلات المتصقة:بالميكل العظمي وبعض الاعضاء 
كاللسان وعملها ارادي وتعمل حسب رغية بةَ حاملها » لذا نراها تتعب بسرعة ة وتحتاج الى طاقة هائلة . ميث بالمحططة 
لاتها تحنوي على تخطيطات مستعرضة فضلاً عن الخطوط الطولية الحادثة يسبب تواجد اللييغات العضلية » والليف 
العضلي هنا طويل » يل أسطواني » مديب» أو مدور النهايتين » والانوية كثيرة ومتعددة ومحيطية الموقع . 

ترى في المقاطع المستعرضة للعضلات الهيكلية أجساماً مستديرة متساوية الاقطار مع انوية حيطية 5 


كم 


تمد شبكة الاوعية الدمونة واللمفية في اغلفة"الحزم العضاية لانها تختاج الى مدد دموي. جائل وبصاحب الاوعية. 
الدحوية أليفل:عصبية ذات غمد نخاعي وتكون اليافاً عصبية حسية او حركية . 
جب بيات القلببة أو امخططة اللالرادية - تتميز الخلايا العضلية هنا بشكلها المستطيل والقصير نسب ويكون متفرع 
النبايات» وعيت مخططة لان لها تخطيطات مستعرضة تختلف عن اليكلية بان لها نوا تواحدة أو نواتين مركزيتي 
الموقع وتكون نقطة التقاء ليفين عضليين قلبين إقزاصا_داكنة_اللون تعرف بالاقراص اليينية . 


شكل رقم د 9ب 
غلايا عصلية ملاه مفصلة » صيغة هياتولنين + ٠‏ 
1 غلية عضلية ملنناء لله مدعم ظاممهة . 


2- الثياة وي 


3- الفيول العضلية وعماؤمميمة 
4- تقلصاث مرجية 


2 


شكل رقم -89- 


مخطط لتركيب المفبلات لللساء 
1-. خلية عضلية لاج ماع31 
2- النواة كناعا م34 


3- الليفات عللخرط م ري 
4- غمد الليت العضلي 5960160018 
5- الخلالة الداعلية ‏ تسدانة 00م 
6- ليف عصبي عم 
7- شعيرة دموية وملائمى 


شكل رقم ' -90- 
السغضلات الملساء في جدار المثانة ٠‏ مقطع طول 
جستعرص ٠‏ الصبغة هيماتوكلسين- ايرسين 2.0 
'- خملايا عضلية ملساء أي مقطع طولي 
صتعه مأعونام طاأممنس هذ مماءمة تهمتفدومم1 ١‏ 1 
2- غلابا عضلية ملساء في مقطع مستعرض 

كائقة ماسج طامدحه دز ممتاعم دمعت 


5 


:- نيج خام مع شعيوات دموية 
مماتعاااجت ابن معن مدقامهه 20 


7 


العضلات اليكلية في اللسان؛ صبنغة الباتوكلين الحديدي عر 1٠٠١‏ 
1- الياف مضلية مخططة (مقطع طول) 1.5 عاءكته لماستعله دمتافعة لعمتيئهدم) 


2- اياف عضلية مخططة (مقطع مستعرض ) 5ع علعدته لماشفعلة «مناعم مووء 


3- الغلالة الداخلية 


4- شعيراث دموية 


5- حلان دهية 0 


شكل رقم -93- 
مقطع طولي اخر في اللسان بيون المضلات 
اليكلية اقططة ه 7٠6١‏ 


1- غمد الليف الضل قصعددءامدمة5 
2- ثراة اللين العضلي ‏ منهاعن!2 
3- ليفاث اننا 
4- هيولي الليف العفل هدانزم5272 
5- الثلاة الداضلية ‏ بستترام هلم 
6- انوية التسيج الام 

7- الغلالة أغيطية ‏ «ملاتو رمتعم 
8- شعيرات دسرية ‏ معاممنانههت 
9- ليف عصبي نينتا 


ا اا 11 
عبار ام ١‏ 
0 
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بوت - 
ارتياط العضلات الميكلية مم الاواره مين باتك لين- 

1- الياف عُضية عيكثة ‏ ' سكيد ين 6 
2 حم الاثياث اليضاء في الرتر ممفهع! دذ معط معوهلات > 


ك4 


شكل رقم -95- 

مقطعان طولبان في نبابة اوثار المضلات افبكلية في الاسماك » صبغة مالورى ,8 18٠٠‏ 

- الالياف في حالة تفلص : الالياف الكولا ججينية بداععل, الالباف العضلية نكرن متعرجة حلزوية 
8 - الالياف في حالة انبساط : الالياف الغروبة بداخل الالياف العضلية مستقيمة 


:- غمد اليف المشل 

ائراة الليف العضلي لتتينيا 
: - هبرل الليف الم سرك 
0 عع 


:- حزم الالياف الغروية داعل المضلات سعط معو هاده )ه ممافسياك 


48 


شكلل رقم -96- 
الكلابكرجين في الألياف المضلة الميكلة صبة كلرمين بطريقة يست فخ 4٠٠‏ 
1- هيول الليف المي متعمام مع ه53 

ل رمضم 

3- نواة الليف العضلي 


شكل رفم 97 

المضلات القلبية (مقطع طولي) صبغة المهاتوكسلين المديدي 2 78١‏ 

1- ليف عضلي قلي (ار ج01 معاة معدم ممناحوت 
2- الثواة ليديرا 


3- الاقرواص اليينية علعلة فمنهتمع مم1 
4- نسيج شام من شميرات دمرية ##امهللاجف طاتك عدهمنا ء«فدع هدم 
5- تقاطع ليقين عقليين 6668 علتمناد دنا معمدعة عادمددماعهديم 


44 


شكل رقم 99 
العضلات انقلية - شرئمة من جدار اتقلب صيقة (ثالث لزكسيد الفهاتهزع كر :+ 
1- الباف عضلة قلية مكونة شبكة مطرعة سطتسددد مهنةجد 


2- الاقراص الينية- حدود الخلايا العشلة القلية سففتك نمنعاعععامة 


3- النواة 0-0 
4- اولي تسماءمدمة 
5- شميرة دموية ميت 


- النسيج العضبي - مدودة 1 5م16 


يتكون النسيج العصبي من الخلايا العصبية والمادة الدبقية 'الْينية التي تتكون من خلايا متعددة الاشكال والاحجام 
من الالياف العصبية. 
الخلايا المصبية وهي وحدة تشبريحية ووظيفية مستقلة معقدة الصفات توالدت من الارومات العصبية في الدور 

الجنيني » وتنميز الخلية العصبية ثلاثة لججزاء : 

أ- جسم الخلية- ويكون كيبراً نسيياً» ويحثري ,على نواة كبيرة كروية الشتكق » مركزية الموقع » والهيون التخصص 
يحتوي على جميع المركبات الخلوية » فضلا عن.اللييفات العصبية التي توصل اللدفعات العصبية الى امخوار» وتوجد 
كذلك حبيبات “نسل الغنية:بالامِض الرايبوزي متججمعة حول النواة وتمثل خراكز تمثيل البروتينات. 

ب- التفرعات الشجرية- وهي بروزات متعددة قصيرة تستقبل الأبعازات العصبية من ارج الخلرة وتوصلها الى جسم 
الخلية ‏ واللييفات العصبية تفرع بدورها إل فروع إمشغر واصغر. 

- المحوار- وهو امتداد طويل رفيع. متناسق رائق تنتظحبفيه اللييفات العصبية' بشكل_متوازي » خال من حبيبات سل 
وظيفته أيصال الايعاز العصبي نتن الخلية العصبيقرالى للنسيج او العضو المعين او خلية عصبية أخرى وذكون نبايته 
متفرعة الى فرعين. 0 


وعند خروج الحاوير من مكان تواجد خلاياها العصبية » تسمى بالاعصاب وتكرن اما مغمدة أو تفاعية او غير 


مفمدة » محاطة بلايا عصبية رقيعّة ذوات نوى كبيرة تدعى خلايا شوان وتدعى نقطة الثقاء خلية شوان بأخرق .عقذة 
رائفير. حِ 

تصئف الخلايا العصبية تشريحياً حسب تفرعاتها الى متعددة الاقطاب ء وثنائية الاقطاب » ووحيدة القطب 
'ندبق أو الغراء العصبي وهي خلايا متخصصة لاسناد ودعم وتغذية وحاية الخلايا العصبية » وتكون المادة البينية 


541 


ويمكن تميز عدة انواع من الخلايا هي : النجمية البروتوبلازمية والنجمية الليفية. والدبقية القليلة التشجير» والدبقيات 
الصغيرة. ولدراسة هذه الخلايا تأخذ تماذج من دماغ الارتب اواي, حيوان مختبري اخر والحبل الشوكي وتلبت في محلول 
زنكر ونصيغ الشرائح باهياتوكسلين الحديدي لغرض دراسة الخلايا العصبية. اوتصيغ بطريقة ترسيب املاح الفضة وهي 
طريقة معفدة نوع ما وتتطلب مهارة في تقنية الشرائح. 


شكل رقم - 100- 
مراحل تحول اللخلية العصية التائية الاتطاب الى الثثائية الاقطاب ,الكاذبة في العتقد العصية الظهرية لجنين الدجاج (في عمر م ايام حضانة رمم تقلاً من شريمة ججهرية 
صبغت بنارا القضة بطريفة (كرلجي - دينك) 5 1١6٠١‏ 


يل 


سك يقم - [101- 
0 القطب الكاذب - ددمدعه توادونط ممنحعط احد اشكال الخلايا السصية 'ثثائية الاقطاب - شريمة من العقدة العصبية الظهربة ؛ صبخة تثرات اللغة >< 
- تقرع على شكل حرف- 7 من الخبة العصية كثل اغور وتفرع تشجري 16ذتة0ء0 فنه موحد 

:- عت افرع 

- تررربلازيا. هنمف ارهبن»21 
هب النواة ندا 
: - نيفاث عمسية 05 اوملا27 


شكل رقم - 2102 

عصبونات منعددة الاتطاب- شريحة من القرون الامامية للحبل الشوكي ٠‏ صبفة تيكروزين 8 +01 

1- خلية متعددة الاتطاب ودصدعه عمادم تالس (مارمم ميج 3- تترع شجيري نينا 
2- الثواة 4- الحرار لفك 


شكل رفم - 105- ١‏ 
حببيات نسل في هبرل الخلايا العصببة الحركية للحبل الشركي » صبغة ازرق- الملويدين ٠‏ بطريقة نسل * +0 
-١‏ خلية عصية مع حبيبات نسل عالإعمعناعه هذ دعا تمدع وااعسمنلة 


2- الثواة مع النوية كام اعنه طااه» وبعاعب 2 
3- نفرعات شجيرية يا تتلومة 
4- المحوار اممعة 
5- نوى تملايا الديل العصبي الوم ناعم كن وبماعن ايع 


51 


شكل رقم - 106- 
المامض اثر 
اييوزي في حبيبات نسلل والنوية في الخلية 
العصية التعددة الاقطاب من الحبل الشركي الظهري » صبغة انض الجيلين. 
:- بيرونين 5 4٠00‏ عمل تراجد 52018 


ملون بالفون الاحمر الويدي. 
1-الراة متحاصة 2 
2- النوية اماع26 


3- حبيات نسل #علناسدصع واطلدمةة 


شكل رقم - 107- 
قل الام 
, ا 1 بي نهاك وتكرارا 
2 التحفيز» شريحة من القرون الامامية للحبل الشوكي » صبغة اضر الكبلين 
ببرونين 4١‏ 


3- حبياث نسل #أأناجدج والمواة 


1١ 


مخطط لتراكيب الخلية العصية يا : الاك 

1- وصلة عصبية بين الحوار والضرع الشجيري مجدو رد ع قجوة حّ 

تت يله عئبية بة بين ا حور وجسم الحفلية ومممز عت همومه ممهة 

3-- ققاعات الوصلة العصية اماودك عناجهميرو 

4- ماخ الرصلة عمدرزد عنام همرسوعل * 
5- غشاه قبل الوصلة العصية عممطدعم عنام رمعم 


6- غشاء بعد الوصنة العصبية عم درطمعم عتيجه رعاعمم 


الدعنانم عتمعمادملاك 


لسدطء مانام 
طتهاة6 ١‏ , 
كاطع نعم 
لي اسن 
كام عاعيرع ‏ .- 
لت 


بو 


شكل رقم - 109 - 


مخطط لاحتتالات الاتصال بين الخلايا العصية 5م5282 

1- الوصلات او التشابك العصبي 

بين الخلايا العصيية متعددة الاتطاب في الحبل الشوكي مع الاعصاب المقئرية منا 

2- التشابك بين خلايا مخيخ الابسان مع الالياف العصيية مقتربة ما 
المسبي تج الالطادرن ‏ 


م 


ا يفم - 110- 


عصبي (وصلة) شرمة من القرون الامامية للحيل الشركي ء صبغة نترات الففة > 100 
- خم عصية متمددة الاقطاب «معناءه عهادرنااداكة 


مممفدرة 2<« 


- تمرعات الخلة العصية لمانت 10 


نكي رقم - 111- 

هزرزء ار الدبن المعسبي 708112ناء]8 الدين العصبي في الجزء الرسطي من الحبل الشركي 068تك0هن]2 صبخة نتراث الفضة « +50 
:- القناة المركزية تممه لمعلمعة. 

:- المادة الرمادية 


مامه - رمع 
3- غلايا الجزه الوسطلي 5لاعت عنمعهمعم» 
4- تفرعات شحلايا البطانة العصبية 15تهمعم» 


51 


عاترع نواعت عنامعطا 
- علايا عية ملازمية كا جعوكاقج أوعمتوومرط 


نقلي رقم - 114 

قات الصغيرة ؛ سبد نات قفن وومةه 
- شعيرة دمرية ومالاموة 

:- نواة الخلية النصبية قناءاءد20 


:- دبقية مغيرة ‏ «ألهومعزل8 


شكل رقم - 115 - 
خلايا عصيية افرازية من الجزه الرسطي ثلمخء صبغة ههاتوكلسين ايرسين- * ١1م‏ 
]- حيياث اترازية عصية عانق قمع لالساععمة 5ناوبدرعل3 


2 شعيرة دموية لهاجت 


شكل رقم - 116 - 
اياف عصيية منمدة منقصلة (165قاو5ا) 5,>)- ممعم لعادمنادو]ة صبنة نترات النفة + ٠‏ 
1- غمد اليف العدبي» او علية شران 1ا» كمدسطي عه مصدء اه نه1ة 

5 3 8 4.3- عقّدة راتفيبر علهمه ممتوممم 
2- الغمد الدهي ظللعنة ممتاع وول 5 ارا 


يديك 


شكل رقم -117- 
مدع عصي من النوع الشمد (الدناعي) مقطع مستعرضى للالنامك طعا تك لهم الف تركة 
سريحة مماملة يخامض الأوتعيوم * 4٠8‏ 

-١‏ اللاث عصبية متمدة #عناة1 2606م 367611213 ٠‏ 3- الفلالة المصية الغبلية“ومسامد لمعا 
7- القلالة العصبية الداتملية مدهل 4 وعاء دموي [عيمه؟ لامواظ 


3 


مخطط ثليت عصبي تماعمي 3- غلية شان للعه وام« طءة 
1-اخوار عض 4- مقدة رأتقير همد عا تصماة 
2- نواة غلية شران #تاماعدة2 5- هيرلي خلية شوان ستكهامها0 


1 


شكل رقم -119- 
الاف عمبة غير مد مج عصم الطدلا وهم ل بر 
صسبنة ينياتوكسلين- ابوسون > >٠٠‏ 
دين عمي 0١ ٠٠‏ 
2- نواة عيلية شرإن. 

3- شيا دبرية 


شكل رقم -120- 


7 اغليات حره من النيع الخساس '. الظهارى للطيق الحرتي في هلد صبقة ترات افع * .0 , 1 
-1١‏ الهرة وندملاصصم 0 
2 الا 
1- 


1 


سد" 


000 


نا 


اطنس الأنسجة البشرية 


شكل رقم -121- 


نبايات عصبية حرة من النوع الحساس في ظهاري قرنية العين» صيفة نثرات القضة « 6٠١‏ 
1- التسبيع الظهاري املف الامامي في القرنية عغدمهه هذ حسدنامط انج 

2- الصفيسة الانفية 

3- النسيج الخاص في القرنية 

4- النبايات العصية في الخلايا الظهارية 

5- الالياف العصية في تسيج القرنية الخاص 


شكل رقم -122- 
تبايات عصيرة حرة من اخنرع الحساس في المضلات الخططة الارادية » صبخة نثرات الفضة :5 40٠‏ 
1- اياف عصية واردة ‏ 5تعطة؟ #بصعه ممعع آل 
2- اياف عصبية مغرعة عط #بمعه لمطعمهم8 
3- نيايات عصية حماسة فى ندعم مممدمة 


شكل رقم -123- 


(جسهاث باسيني) اجمام عصية صفاتمية » محفظة في جلد اصيع الانسات. 
5 صبغة نثرات الفضة عر 1٠١‏ 

11- صبنة هباتوكس لين بيني ل 

1- مقطع طول في جسم عصبي صفاتئحي 


2- الصفائح الدورقية الغيطية 
كر ل 1 
4- مقطع عرضي ني الاجسام الصفائية 
5- وعاء دمري 


يذلا 


شكل رقم -124- 
اجسام عصيية صفاتية حفظة ٠»‏ شرحة حية من السمحاق 
الخارجي حول العظم . املاح القضة « 0.5 


1- ليف عصبي :0800 200000 

2- جسم عضي اسفائمي 

3- صغائح دورقية عيعلية 

4- عير متترع 301 لعطعمدم8 

5- ليف عصبي داخل في الجسم الصفائحي 
6- رعاء دمري أقؤوغ 0م810 


شكل رتم -125- 

اجسام مبسار العصبية في جلد اصيم الانسان املاح القفة »« .14 
1- البشرة 5أممعلام 

2- منطقة الحليات معنة للعمالتموط 

3- الجسام بيسار لي ا 

4- خلية 

5- الياف عمبية تعن مبصولة 


6- محفظة اجسام ميستر قعألكوط 6 تركو اط ات عانتفتروع 


م11 


شكل رقم -126- 


نبايات عصبيية حركية في العضلات الخططة الارادية » صيغة نتراث القضة > 4.٠6‏ ات عصية حركية لمق مم5 - 6ماول83 


1- عضلات سمخططة ارادية وعلعقنام 4اداعاء وزع الم 4- نراة خلية شوان ‏ (اعه سطع اه منماءن0ة 
2 الياف عصبية منخعة 5ع عدعم عاممتاررع لع 5 نواة الاثياف العضلية ؟عن؟! #أعكنادم اه كناعاعفاقة 


14 


5 
0 


يشتمل الجهاز العصبي على : الجهاز العصبي الركري أي الدماغ والخبل الشوكي » والجهاز العصبي المحيطي الذي 
بشمل الاعصاب والعقد العصبية التي نستل التأثيرات الععصبية وتنقلها الى الدماغ ليحللها ويعطي استجابة سريعة لها . 
وقد سبق أن أوضحنا الخلايا العصبية والدبق العصئي والالياف العصبية بنوعيها ضمن التسيج العصبي. 


العقد العصبية الظهرية : تننظم هذه المقد بموازاة النخاع. الشوكي وتكون محاطة بمحفظة من النسيج الضام تمتد فيها 
حواجز رقيقة الى داخل العقدة من خلافًا تنفذ الاوعية الدنوية ‏ وتسنظم الخلايا العصيية على شكل مجاميع في المنطقة 
امحيطية للعقدة. اما الوسط فيتألف عادة من الالباف العصبية:أي. تفرعات الخلايا العصبية » والخلايا العصبية هنا من 
النوع الثنائي الاقطاب او ثنائية الاقطاب الكاذبة وفا جسم كبير ققاعي الشكل مع نواة مركزية كروية كبيرة . 


الحبل الشوكي : يتكون من نصفين متشابهين محددين من الامام بد بشق امامي وسطي ومن الخلف بمحاجز. 
والحبل الشوكي حاط يغشاء او حفظة غرائية ويتميز نسيج النخفاع الظهري بوجو المادة البيضاء في المنطقة امحيطية التي تلي 
امحفظة » وتتكون من الالياف العصبية المنخعة المتتظمة بشكل متوازي بعضها مع بعضها الآخر. 

اما المادة الرمادية او السنجايبة فتكون من خلايا بعصيبة » وألياف عصبية مشخعة وغير متخعة » ودبق عصبي اي 
نيروكليا. والخلايا العصبية هنا متعددة الاقطاب » ونظهي ماد الرمادية على شكل فراشة في. مركزها فتحة تسمى القناة 
الركزية الي من خلالها تدخل الادعية الذموية. 


الفيخ : هو عضو التوازن وضبط الحركة الجخدم + مرتبظ بالميخ: مباشرة بثلاثة ازواج من الاريطة » وتكون المادة السنجابية 
قشرة الحبخ لانها في المنطقة المحيطية ونقع المادة البيضاء في المركز وتحتوي على انوية مركزية . 
وتتميز في قشرة الْحيخ ثلاثة طبقات » الخارجية والوسطى والداخلية . 


ارال 
م6١‏ / اطلس الأنسجة البشرية 


المخ : ويقع ضمن جمجمة عظمية لحفظه وحابته ؛ ويتكون من خخممسة فصوص » وني المخ تتميز ايضا المادتان البيضاء 
والسنجابية . يغلف الدماغ غشاء رقيق من النسيج الضام غني بالأوعية الدموية وتننظم في ستة طبقات يمكن تميزها بنوعية 
ومحتويات الخلايا . 

والمادة البيضاء ليفية ٠‏ متكونة اساسا من الالياف العصبية المنخعة مع خلايا الدبق العصبي والشعيرات الدموية . 


الجهاز العصبي انحيطي : يتألف من الأعصاب أي محاور الخلايا العصبية الني تنتظم على شكل حزم تسمى بالجذع 

ارم في الاعضاء او الانسجة المتلفة مثل الجلد , الامعاء .. .. الخ 

شرائح النسيج العصبي من الاعضاء المذكورة آنفاً دقة ومهارة في التقنية » وان صبغات خاصة معقدة 

تستدعي 0 التامة » فضلة عن الطريقة الروتينية نك تنبت الماذج بالفورمالين و تصغ المقاطعم بالهياتوكسلين - أيوسين » 
00 استعال المشراح المنجمد » واستعال صبغة املاح الفضة ات الخلايا الحصبية . 


شكل رقم -127- 
مقطع طولي فيالاعساب غير الحضمة يهط #بعن معدن رهسن 
صبنة هباتوكلين- ابوسين * 7٠١‏ ط- نراة خلية شوان لاعت مسمسحقة يه سصلعتة1 
1 أععاب في منضة ع6 #معد تماعمنا لاعف 2 2- شميراث دمرية في الغلاثة المسية الداغية ممه امعدمفت هذ سضططتارتن ‏ 
8- ارا دمعه 3 الغلالة المصية الخارجية هد تستم مم18 


11 


شكل رقم -128- 
مقطع مستعرض في الاعصاب المنخمة 6تغنا؟ لمعاهة ا لزكية 
صبغة هياتركسلين- ابرسين عد 170 


1- اعصاب متخعة ع6 ممعم لعامو اراز 
2- الغلالة العصية الداخلية ساسع مفوع 
3- الغلالة المصبية الحيطية اداع عمتموع 
4 - النلالة العصبية الخارجية ل دا 
5- شعيرات دموية معت مانو 


6- خلايا دهنية علاع نو 


16 


عقدة عصيية ظهرية دهللهدمع إعماوة 


مبخة هياتركلين- ايرسين هيز 1٠١ 8 ٠٠١‏ 


! - المحفظة 


11 


 نموعدتم‎ 


شكل رقم -129- 

2- الخلايا العصية الشائية القطب. الكاذبة كت#دعنامة تعامجنط ملسموط 
3- الخلايا الدبقية القليلة التشجير عالته عتاشلعا3 مه هتلع 05 لمعلامج011 
-4- اعصاب متخمة مط مجعه مما سد ك3 
5- نيج ضام عدكدنا تام هومن 


فلن 


مقطع مستمرض في الشخاع (الحبل) الظهري فكل وم -150- 


تممه لممامة 

صبغة املاح القضة م 1٠١‏ 

- الغشاء الديق الخاوجي ممدعطصصد لمتاع لمزم مم5 6- القرن الامامي مع خلايا عصبية متعددة الاتطاب 5دومدعه #حادجةائاه طالك هوم امك 
2- للادة البيضاء تملعت عان/18 7- القرن الخلني وممط امفاعاكمع 
3- الشى الامامي الرسطي عمدمعة تعلط منامد بماعامه 8- صرار ستجابي عباسمتصصيمة بز94 
4- الماجز الوسطي الخلني متتجم مو اعضو 9- القناة امركرية للينكت 
5- الادة الرمادية (اللستجايية) الفط رسع 10- القرن الجانني. درمد! أمرع اما 


ليلل 


شكل رقم -131- 
شريحة من القرن الامامي لادة الرمادية #عماهصة لزعو 
في الحبل الظهري » املاح الفضة + 4٠٠‏ 
1- خلايا عصية حركية كده دعم عماوق3ة 
2- الباف عصبية منخعة في اللادة البيضاء (مقطع مستعرض) 
(2.5)) عااهم علتطه ص ورعط؟ 4م16 م اداح 


ه- الطبقة الجزثية #عنوهة عمليد طوس 


شكل رقم -132- 
ذ- الطبفة الحبيية #عزهآ تفاتسديو 
غلايا بركتجي قلاع منود ناموط 
2- المادة اليضاء ##اهم عانتاةة 
- مقطع من الشركة السابقة .د 400 


1- خلايا بوكتجي 

2- التفرعات الشجيرية لخلايا بركتجي فلاعه عه متاك" أن انفده 
3- مور الخلايا الدبقية لاف فتلع زه عمميية 
4- خملايا الطيقة الحيية #عره] مسأبمدمع مط كه وال عادااماة 


امل 


شكل رفم -133- 


قشرة المح البشري مارم لومطععيت ‏ 

املاح القضة بر 1١١‏ 

1- خشاء الدماغ عتاميس ماه 

2- القادة الرمادية اها ديع 5- غلايا عمية عبلاتة ‏ كاله اهلنسدجرم عويهآا 
3- الخلايا المصبية الممردية عزهآ مدطدعمامص كه مالم لستدمدار110 6- خلايا عصية متمددة الحالات قالع #ناقطمعممتزا0ظ 
4- المخلايا العصبية الفرمية غلاءه لدفتسصروط 7- الطبقة التمدة الخالات جره جمها اسايق 


لفن 5 


شكل رقم -134- 
تقيرة (اررباخ) في الامعاه الدقيقة البشرية 
ملاح الفضة 1م 

:- تجسع الخلايا العصية في العقدة 
2- اياف عصبية 166:8) 216506 


دكل رقم -135- 

سيزةزاورباخ) في الامعاء البشرية 
هبانونسكين- ايوسين ا 1١‏ 

1- الطبقة العشلية ععلزها بملتوسيكة 
2- خلية عسرية عقدية ولانت6اعة درهالومص 
3- غلابا دبفية قالع اهلايع 
4- أيف عصي عات ممعم 


م1/ اطلس الأنسجة البشرية 


لفن 


شكل رقم -136- 
خلايا عصيية من الوم الاول والثاني في الامعاء الدقيقة » املاح الفضة * 5٠١‏ 
شرة حية. 

1- خلايا عصبية من النرع الثاني 
2- انياة الخلايا الدبفية 

3- غلابا عصبية من الترع الاول 


4- اغغرار #مته 

شكل رقم -137- 

خلايا في المقدة العصية الودية في الظفيرة الشمية كلاع ممالهالهع (6ذ05مماناة) عزاعط سروه 
املاح الفضة :« 7580 

-١‏ خلية عصية امعناع 

2- الياف عصية لسسلايينننا 

3- علايا دبقية كلا تدتلع 


4- عحفظة من النسيج الضام عاناوم د 


يفنل 


ل 


سخطط لقرس اتمكابي فيطي سيط 
1- الحبل الشركي 

2- عقدة عصبية ظهرية 

3- 6- القرن الامامي 

4- القرن الخلني 

5- القرن الجانبي 


شكل رقم -138- 


قممة تمدام 
مداتومعع لعمامعة. 
معمط عمارعامم 
عمط لمول ‏ 
مط لمعاه1 


7 خلية عصيية حسامة من الجهاز النصبي اناعد أمع عله ممعدمة 
شلية عصبية دركزية من الجهاز المصبي الغيطي «ممدع0 اممتغلله امامت 


9- غلية عصبية صادرة من الجهاز المسبي الحبطي 
0- عقدة عصبية ودية 

11- عقدة (الظفيرة الشمسية) 

12 الظفيرة العمبية للجهاز المضمي 


متعم أمععم 1ه ١‏ 
ومنل ممع عناع ل مرمرع 


الننينينه 


(10 --12) الخلايا السصية الحيطية 
- الخط الازرق الياف مائبل العقدة العصبية 
(خخط مسار الجهاز العصي الخيطي ) الوارد 
- الخط الازرق المقطع : الياف مابعد المقدة 
العصبية (خط مسار الجهاز العصبي الغحيطي) الصادر 
- الخط الاخضر: مسار الجهاز العصبي 
- الخط الاعضر الصادر 


لا- التركيب المجهري للعقدة العصبية اغيملية 

3- خلية عصيية متعددة الاقطاب 8ه/نا©< ؟هامم 210101 
14 خلية دبقية ذاه لمتلع 
15-- الياف عصية معط ممعم 


رو 


التحبب العدكيوز مدناهانه موف تومه مم مر بن 


١‏ - قثرة الدماغ القاسية ليلكا 
2- الغشاء المتكبوتي عموعطهعه لأمممم 
3- تحت القاسية مع الائل شي التخاعي 4ذنا) لهصامة مرطتع طاابب عوسي ادسفطمو 
4- التحيبب العنكبوني ممتاماسم دع فتممطعممم 


لفن 


الفضل"التاسع 
اعضاء الحس 


حناسة الك #-. حياسة الذوق 


مم 


1 


- اعضاء الحس - 
عكمعة افتععمه )ه كموع:0. 


تستلم أعضاء الس الكبرات من الجسم والشحيط الخارجي وتوصل المعلومات الى الجهاز العصبي المركزي . 

إن اعضاء الحس العامة منتشرة في التسيج الظهاري والضام والعضلات والاوتارء» والمستلمات نظهر في مناطق محددة 
مرئبطة اا م والذوق والنظر والسمع والتوازن و<..: المستلات عادة هي عبارة عن نهايات عصبية او خلايا 
منخصصة تننهي فيها نهايات عصبية وتسمى هذه المستليات با حرارية التي تتأثر بتغير درجة الحرارة والمستلات الميكانيكية 
التي تتام ا أو الضغط والمستلات الكيمياوية التي تتأثر بتغير الضغط ا جوي ‏ 

ومكن تصنيف المستليات الى نبايات عصبية حرة اوعادية » والمغلفة اوامحفظة » وسنوضح هذه المستلات في اماكنها 
في الاطلس وحسب تواجدها في اعضاء الجسم . 


- العين عنرظ 156 - 


تحتل كرة العين والعصب البصري معا مع الاعضاء المكلة مثل الاجفان والغدد الدمعية مكانا في تجويف الوجه 
العظمي وعليه فأن كرة العبن عضو معقد مستلم للضوء وتتكون من ثلاث طبقات نسيجية » الخارجي ليني يتكون من 
القرنية والملتحمة . 
الطبقة الثانية : القزحية وهي نسيج وعائي يغذي الانسجة وفي مقدمته يوجد البؤبو. 
والطبقة الثالئة العصبية الشبكية. 
وعدسة العين مقعرة الوجهين نقع وراء القزحية ومعلقة بواسطة اربطة للجسم الحدبي . 

يمل كرة العين من الداخخل سائل جيلائيني شفاف » وكذلك في التجويف بين العدسة والقرنية » وتعد هذه اوساطاً 
ملائمة لعمليات انكسار الضوء ‏ 

يتصل العصب البصري بكرة العين من الخلف؛ تدخخل الاوعية الدموية العين مع العصب البصري لترويدها بما 
نحتاجه . 


إن 


ولفحص أنسجة العين يجب ان تعمل عدة شرائح مجهرية من اماكن مختلفة من العين» لذا تؤحذ كرة عين ار 
حيوان لبون وتتبت كاملة في محلول زتكر ثم تعمل مقاطع من اماكن مختلفة وتصيغ بالههاتوكسلين- ايوسين. 


1- الخلايا الشمية- 
كلاءء نورماءو1لىمى 
تفع المنطقة الشمية في سقف نجريف الأنف ؛ وهي عبارة عن خلايا ظهارية متخصصة لحاسة الشم ؛ عمودية طباقية 
كاذبة تحنوي على ثلالة انواع من الخلايا : 


أ- الخلايا الساندة- وهي عمودية طويلة تتميز بضيق قاعدتها يحتوي سطحها الحر على زغييات تتغمر في الخاط 
ونلتصق ؛ بالخلايا المجاورة الشمية لامنادها. 


ب- الخلايا القاعدية- وهي اصغر حجا مدورة او افعية الشكل وتكون طبقة كاملة قاعدية الموقع وها تفرعات , 


ج - الخلايا الشمية- وتقع بين الخلايا القاعدية والخلايا الساندة وهي خلايا عصبية ثنائية الاقطاب دورقية الشكل 
منتفخة البطن ولا نهايتان رقيقتان » تخرج من فوهة الخلية العليا شعيرات يتراوح عددها بين (7- 8) غير متحركة وتعد 
مستفبلات للروائح انويتها مستديرة تحتل عمق الخلية ‏ وتمتد النهاية القاعدية كزائدة عصبية غير منخعة تدخل البصلة 
الشمية , 


*- البراعم الذوقية- 
وقهط كك" 


توجد البراعم الذوقية على جانبي الحلهات الذوقية الكأسية والعرهونية والذوقية في اللسان؛ وتشبه البراعم الذوقية في 
شكلها البرميل ؛ وتتكون من نوعين من الخلايا النخصصة من النسيج الظهاري وهي : 


أ- الخلايا الدوقية - وتكون هلالية الشكل ها بروز شعري ترج الى فنحة البرعم » وهذه الخلايا مزودة بثبايات عصيبة 
حساسة ترتبط يبليف عصبي ينقل الاحساس بالمذاق الى الجهاز العصبي لتصنيفه . وهي على غرار الخلايا الشميه » 
ظهاربة مخصصت لاعمال عصبية . 


ب- الخلايا السائدة- وهي محيطية الموقع بالنسبة للخلايا الذرقية وتكون هلالية الشكل ايضا ها نواة كبيرة بيضاوية 


الشكل . والبراعم الذوقية لاتختلف نسيجيا عن بعضها ولكن تختلف وظيفيا اي من ناحية تميز امداق سواء كان مرا أو 
حلوا ؛ مالحا أو حامضيا. 


فنا 


54- الاذن 2ه عه 


الاذن عضو للسمع والتوازن معاء نقسم تشريحيا على ثلاثة اجزاء : الاذن الخارجية » وتتكون من صيوان الاذن الذي 
وعبارة عن غضروف مطاطي مغطى بالجلد ثم الدهليز الذي يتكون من غضروف مطاطي في مدخله ثم العظم في الثلثين 
داخلين وهو مغطى ايضا بالجلد المشعر ويحتوي على الغدد العرقية امحورة والغدد الدهنية » ينتبي الدهليز بطبلة الاذن التي 
١‏ جذر من النسيج الضام ومغطاة من الخارج يجلد رقيق جداء اما من الداخل فبطنة يخلايا ظهارية مكعية . 

الاذن الوسطى او التجويف الطبلي » وتتكون من قناة ضيقة التي تربط الاذن مع تجويف الانف» وهذه القناة توازن 
لضغط من الجانبين على الطبلة . 

وترجد هنا ثلالة عظام» الحازوني الذي يلامس الطبلة » والعظان الاخران هما اللذان يلائمان تجويف الاذن 
الداخلية » وهذه العظام تتقل الذبذبات من الطبلة الى السائل اللمني في دهليز السقالة والفرقعة » وترنبط هنا عضلات 
صغيرة . 

الاذن الداخلية » وهي عبارة عن منظومة من الاقنية والتجاويض » العظم السقني مليء بسائل يدعى ماقبل اللمف » 
والخشاء السقني مليء بسائل يدعى اللمف الداخلي » والاثنان مفصولان عن بعضها بغشاء رقبق : وتوجد هنا ايضا ثلاث 
قنوات شبه دائرية وها خمس فتحات فقط تؤدي للدهليز ويفتح الدهليز من الداخل بفتحة واحدة في القوقعة. 

المنطقة الحساسة » تتجمع في الانبورة المشطية للمشط السمعي في القناة الشبع دائرية » وهذه نضبط التوازن في 
اثناء حركة الرأس » اما عضو الشم (الجسم الحلزوني) او جسم كورتي » فبتواجد على طول قناة القوقع . 


يفنا 
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شكل رقم -140- 


9- مضيق القزحية دأرامه معممنطم 5‏ 21- شربان عدني طويل ‏ 69قامة بموالاه 15123 

10- المدسة 1 2- العصب المدني ممعم لسطاك] 
23- غشاء الام القاسية ماهم حك 

11- اريطة معلقة للعدسة دجاه امعجهونا بووممدعوت5 ب النداء السكبر مسار 

2- الجسم ادلي برقم برموزات| 25- خشاء الام الحنون عمسم 1 

13 - عضلات هدية وماعسم رتدئلت. 26- ليف عصبي بصري عع65 ممعم عأام3 

14- زوائد هدية قتعمهمم هلانت 27- الارعية الشبكية المركزية ولعموه؟ لهدلام اجرامعة 

5]- الحاقة للتشارية عاوجيعو ورن ‏ 28- الأرمية الشبكية مامموم أدمااة !1 

16- الشبكية ممع 

7 طبقة المي الوعائية كت 

18- الصلية ولمع 0 

19- مريد لرلي ماعب عومعناره/1 


0- شريان عدبي قصير لاتعاعة وهامو ومع 


شكل رقم -141- 


زاوية العين- صبغة هيهاتوكسلين- ابوسين * 5ه 


1- الكيس اللتحمي عقد لقاع مز مم0 
2- اللحمة اناعم دزمم 0‏ 
3- الوعاء الدمري لوق الملبة أعموم؟ همداط لممعلمميوع 
4- القرنية نينثا 
5- الصلبة لدت 
6 اليب الوريدي للصلة'. ماع ننه -وممعلة 


7- القزحية 125 
8 -10-9- زوائد هدي تعدكممممم نزيونات 
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1- عضلات هدية ددح رممانت 
2- الزارية القرية التزحية #لهمة لعمممه - 1,100 
3- اربطة معلقة لسسسيسضسته 
14- العدسة مر 
15 - الترفة الرجاجية سقط وناممم ااا 
16- الغرفة الامامية ##ط اسه #متعامق 
17- الخرقة الخلفية ؟#طسمطء ممتمع مومع 


لغن 


اعد اكم هابا 


شكل رقم - 42!- 

عدسة العبن- مبنة هياتوكسلين - ابوسين 4 + 14٠١ < 8 0١‏ 
1- عحفظة المدمة ” نومت معمعة 
'2- ظهاري المدسة ‏ تصدناءافي لممودمة 
3- نواة المدسة #قممآ كه وروملعناةة 
4- نراة الياف المدستهتعة! #مدمة أه ع3 
5- اياف العدمة دعت ععمملا 

ه- الركزية. المعادمت 

6- الريسية مت 

ع- المتحولة 


اخرلا 


شكل رقم - 143- 

قزنية العين 00 
هياتوكسلين - ايرصين * 5٠١‏ 

1- ظهاري القرنية حمدنامطاام 1هممم© 
2- غشاء يومان مةءطصهم م'ومصومظ 

3- امادة الاساسية وعم #أمماوطب5 

4- النشاء القاعدي عددم معد :ممدعم8 
5- بطاني القرنية دس ناعط اماد اسهمءمت 


شكل رقم - 144 _ 
ترحية العين (الجزه الرسطي ) هائظ هياتوكئين ابرسين 5 4٠١‏ 
1- نسيج ظهاري حرشي بسيط ظاناذاعقانوك سمدعدوه عامسل 
3 0 الامامية 0 
ع- غلابا مبنية 
3 طبقة الأرعية الدمرية لود يي 
4- الطبقة الداعلية سممكله عودم1 
5- عفلات ملساء (لترسيع وتقئيص بؤبؤ المين) عاتودمه لاصنام #عاعم تاد عل كه وعط عمسم طامممة 
5 - الطبقة الملوئة تعره لعا معموع 


لفل 


شبكية عين الانسان 5هناء 8 » صبنة هياتوكسلين ايرسين 8 4٠6‏ 
1- الصفيحة الداغلية الدبقية قيوط معد جو«نانسئآ لقدرهام1 


2- الياف عصية بصرية ع6 مصعم مترين 
3- طيقة الخلايا المصية العقدية ‏ ##لاهة للف دمناهمو 
التي تغطي بداية العصب البصري 
4- ملبقة داعلية شيكية كرما صمه) ونجماوعموة 
5- طبقة داغلية حيية تعزها تمعاعهم بعمم1 
6- طبقة عارجية شبكية ععرها ممه عام ععادد0 
شكل رقم - 146- 
جداركرة المين - هياتوكسلين- ايوسين :ا 10 
1 - الشبكية لسنلتنا 
8- الطيقة العقدية #عرهآ ومتلوممع 


- الطبقة الداخلية الحيبة #عازهآ عمانتصومع اممععامة 
ع- الطقة الخارجية الحيية ‏ #عنزهآ عأممومع يعننين. 


- طبقة الخلايا الدورقية والقضبية كالعه موهفه عدف لبه مهمع ! 


ه- طبقة الخلايا الصبغية ‏ #عبزهط لاعه )معسواط 
2- طيقة الأوعية الدموية برها بمملائرف. 
3- الملة مك5 


باينا 


شكل رقم - 145 - 


7- طبفة خارجية حبية كعيرها تمعاعنام مس0 
8 الصفيحة الخارجية الدبقية عمءطصعم ودنانهنا اممعلى 
9- طبقة الخلايا الدورقية والقغبية (1065جعمم؟ وامذام) قلاع مصدطة يعدم همه د00 
0- طيقة الخلايا ظهارية الصيغية متمهاعه) لدتاعطامة تمعصوام 
1- تفرعات الخلايا الصبنية معدوعممعم لاعه امعمواط 
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شكل رقم - 147 - 


مقطع عرضي في العسب البصري 20606 00116 انا 5.© هياتوكسلين - ايسوين 1٠١‏ 


1- غشاء الام الفاسية 


6- حزم الاعصاب البصرية «معاة نام 670قعالصداظ 


7-- حواجز من غمشاء الحزم 5 1 : 5 
8- حيال من الحواجز 5-0 
9- شريان مركزي 5-7 

م" لمعت 


0- وريد مركزي 


ريل 


1 


شكل رقم - 148 - 
متطع مائل في البنن العلوي للمين اثلالاه عيانوكسلين- ايريبين 5 ٠‏ 
1- باطن لفن الهابل لكرة العين 
- ظطهاري حرشني مطبق غير متقرن ‏ 1عتتصهمع! دمه تسناناءطلومة كنامصدييو 1164ألة5اد 


غده البردة كممقلع ممتدمطامم 

2- عفلات الاجغان (عل شكل حلقاث) 

3 جلد لذن كتسعنام 
ع- البشرة لسك 
- الادمة م 
ع- غدد عرقية امم عتقط 
عر الجترة فط عبر كه ملعتلا عتمط 

4- الاحداب 


شكل رقم - 149- 

الغدد الدمعية 

في الجن من التوج المعقد الاثبوني الحوصلي هياتوكسلين- ايوسين .ر ١م‏ 
1- نسيج ظهاري حرشي مطبق غير معقرن 1764«نادعع! - همه وساعطافي عمسي لمالقوريه 


«ممهلع أسمتهها 


2- غدد دمعية مركبة حوصلية متفرعة نخد أن لعصخمما امطعمدد تعاممجله اسم وهم 
3- غلايا غددية 38 


4- قناة الندة 


قلاع عدأبالمهان. 
ل كا 


شكل رقم - 150- 


حاسة الثم كت فومه ززواعه) إلى 
المنطفة الشمية في بطانة الانف الحاطية لاقيف لقعقم) مومعييم برمه معام 
1- نسيج ظهاري مطبق كلاب مهدب مسذاءهئي لمادتاك فملتاماه - وفسهوط 
خلية شمية للق بماء هله 

ط- غلية ماندة ‏ [اعم ومناتمممتم 4-- غدد مصلية مفو هلع مومه 
2 غناء تاعدي عمدمطسعه )تع وحعظ 5- اوعية حموية عاعمت؟ للمماط 


3- الصفيحة الصرصة مماعتزهءم مدتديهة 6- غضروف زجاجي (حاجز الاتف الرسطي) عوهلاءف علزلدرةة 


نيول 


5 عع اعت بوماعبلة 


2- خلية ساتدة تاعه يومناءمووسية 
3- 4- 5- شميرات شنية وتنسط ومعمعة عه رمماعوكاة 
6- قاعدة الخلية مه تسمه 


لغينا 


البراهم الفوقية في الحلياث الررقية في اللسان مهالفوهعر 0-0 
صبخة هياتركسلين - ابوسين * 02٠١‏ 
اشيج ظهاري مطيق حردني مسسطاعطااجه ممص منود موتتمزة 


2- الخدق 5-5 
3- خلايا ذوقية 
0 --5 
2 لعويد 
| ماهم 


م١١‏ اطلس الأنسجة البشرية 


وفنا 


مخطط التزرويد العصبي للبراعم الذوقية في الحلياث الورفية 

1- نسيج ظهاري مطبق حرثني «تالدظاامء كنامده هود ل 6اناه1ة 
2- الصفيحة المحمرصة في التسيج الضام ‏ ممعرردعم #ع5نصهة 
3- الالياف الممية وعا؟ معاد 


اليل 


لغيلة 


3- انبورة جانية ملاوسة أمعاه1 
4- قناة امامية شبه كررية لهاك مملتتتتسد ممتعلهة 


مقطع في قناة الحلزون وبركرة تاناعم 
صيخة هياتوكسلين- ايوسين « 140 

1- جدار الحلزون المظمي !ع8 ممه 
2- القالة اطي لأشفصسيا ولهمة 
3- السقائة الدمليزية ‏ فأناطناتل! عزهمع 
4- القناة الطبلية نين تيد نلا 
5- غشاء الد مليزعههء نمم نو لسطتاع لا 
6- عض وكررئي نعمت آه مم0 


14٠ 


مخطط لتراكيب خخلية الجسم الحازيني الخيطية (السمعية) 
1- شعيرات سممة 

2- المادة الشمعية عامنية 
3- الغشاه القاعدي 6ط ط لمعه اومعتوعوو 
4 غشاء الخلية مم طسعص المت 
5- بغدراث مم مدعو انا 
5- الشبكة البلازبية الداضلية تعسادةنامء عنمبعدام ههه 
7- الثواة ونع اعمز3 
8- صفيحة اصبعية للخلايا السائدة 

9 جاية عصية ‏ ” > لسديدا 
0 مغدرة في البّاية العصيية 

1- زغييات للينسيا 


14١ 


شكل رفم 157 
مقطم عرضي في القئاة النصف دائرية (5بع) تقدقه #دلدمأع تمع 
هياتركسلين - ابرسين 1176م 


+ الجدار العظمي للقاة 2 
ول 


مقطع متعرض في الفناة التص دائرية » الاثبورة والائبورة اإشيلية , ههاتوكسلين - ايوسين ١5‏ 16 


ف فاأنصدة هنكي 0م واأنتممرة ,تقمي عدادمم فتوعة 

1- نجريف القنئاة التصف «الرية ررمت 
2- النسيج الضام مع بطالة من النيج الظهاري 
3- الشط ليث 
ل لاي ظهارية طويلة مع خخلايا سائدة إلعه ع هأناءهااتعلدهه8 
6- الادة الجلاتيتية ومستاعرماد وناوستاعاعوه 


زاتبنى عشانامصه 


4- نجويف الاثيورة 

5- الجزه الطيل مسنامطتاوء شاه اعم عمتمم سوا 

6- اأعط ال ود الارصة ميملت 
7 5 اثلأ»؟ ولاعت دسا تأعطناج ومومعق 

2 يليا طولرية خنامة بنع غلابا قد علا عم نارممصنه 

6- تقديح وأنانه 

7- المقدة ا حزولية 


- همالوممع ادام 
بيذلا 


مخطط لتراكيب الخلايا الظهارية الحساسة غذاعه «تناناعطاام» وممعمعة من الجهر الالكتروقي للمشط السيمي 6ا9 


1- عملايا اسطوانية همل عمومن3 تعمارفمةار0. 

5 ولاعه تمانمهامعاودمع 
ا ا ا 
11- خلية سائدة ل 0 
1- شميرات حساسة ات «اممميق 
2- النواة مدعلعد 3 
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3- الشبكة البلازبية الداخلية «تنالنناعة عنتعفاده دع 8- ايف عصبي من 

4- مغدرات تمزه نيد 9- غاية عصية فا شكل الكلى 
5- رغيات الخلية السائدة الاجم سيد فده #جمم لمتزهطة ون©. 
6- حبيات الخلية السائدة لأغه ومناءمومنة أه معديو 

7- القشاء القاعدي عمو طتمعه امعصسعدة 


- جهاز الدوران- 
ناف 


وهو جهاز مغلق يتكون من مجموعة من الانابيب المتباينة الاتساع تسمى الاوعية الدموية وهي مسؤولة عن دوران 

الدم في الجسم . ويشتمل هذا الجهاز على : 

أ- القلب : وهو عضو عضلِي مجوف وظيفته ضخ الدم- الى انحاء الجسم الختلفة بواسطة الشريان الإمير . 

ب- الشرايين : والتي تختلف احجامها من الكبير نجدا:الذي هو الابهرثم المتوسطة والصغيرة الحجم » ومهمتها حمل الدم 
المؤكسج والغني بالمواد الغذائية الممتصة الى مختلف انحاء الجسم 

ج - شبكة الشعيرات الدموية الدقيقة والتي تتقاطع فها بينها ويتم تبادل الواد الغذائية والغازات عن طريق التنافذ عبر 
جدرانها الرقيقة بين الدم وانسجة الجسم الختلفة . وجدران الشعيرات مؤلف من خلية او خليتين بطانيتين. 

د- الاوردة : وهي الأوعية التي تجلب الدم من انسجة الجسم الى القلب » ويكون هذا الدم محملا بالمواد الفائضة عن 
الحاجة نتيجة للاعال الحيوية التي تقوم بها الخلايا وكذلك غاز ثاني اوكسيد الكربون » والاوردة ايضا مختلفة 
الاحجام - منها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة . 

تبدأ الأوعية اللمفاوية في الانسجة على شكل شعيرات لفية مغلقة التباية » ثتقاطع تدريجيا مع اوعية تكبر وتكبر 
ونصب في النباية في مجرى الدم مفرغة محتوياتها في الوريد الاجوف .. ومهمة الاوعية اللمفية توصيل السائل النسيجي الى 
داخل الاوعية اللمفية والذي بدوره يكون الجزء السائل من اللمف » والذي ير يدوره عبر العقد اللمفية جارفا معه الخلايا 

وعوامل المناعة التي تولدها هذه العقد. 


التركيب العام لجدران الأوعية الدموية 
الوعاء الدموي - عبارة عن انبوب يحتوي في داخخله على تجويف يرمن خلاله الدم » وجدران الاوعية الدموية واللمفية 
كافة عدا الشعيرات مها نتكون من ثلاث طبقات نسيجية » وتوجد بعض الفروقات في تركيب هذه الطبقات من حجم 


الى حجم اخر ومن نوع وعاء الى اخرء وهذه الطبقات هي : 
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أ-: الغلالة الجوانية - وتتكون من 
١‏ . خلايا بطانية وهي خلايا ظهارية حرشفية يسيطة مسطحة ملساء يسهل انزلاق الدم عليها. 
. طبقة رقبقة من النسيج الضام الخلالي مع خلايا عضلية ملساء احادية متفرعة من خلال هذه الطبقة تستمد 
الخلايا البطانية غذائها. 
*. حزام مطاطي مرن داخخلي- وهو مجموعة من الالياف- الصفراء امرنة تكون حزاماً داخلياً مرناً يساهم في حاية 
جدار الوعاء في حالة اندفاع كمية اكبر من المعتاد من الدم فيه بسبب الجهد او المرض او حالات اخرى . 
وترى في تحاويف الاوردة الكبيرة واللمفاويات الكبيرة صيامات هي امتداد من البطانة تمنع رجوع الدم الى 
الخلف. 
..ب- الغلالة الوسطانية : وتتكون من الياف عضلية ملساء مرتبة بشكل دائري عوازاة تجويف الوعاء » تتخلل الالياف 
حزم متفاونة من الالياف المرنة على شكل اغلفة تضم بينها ارومات ليفية . وكلها مغمورة في نسيج ضام خلال . 
ج - الغلالة البرانية : هي عبارة عن نسيج ضام خلالي مع الياف مرنة تندمج تدريجيا مع النسيج الضام للاعضاء 
الجاورة للوعاء الدموي. 7 
يفصل الطبقة الخارجية عن الوسطى غلاف اوحزام من الالياف المرنة الصفراء لتكوين الحزام المطاطي الخارجي . 
ويغذى جدران الاوعية الدموية أوعية دموية اخرى تسمى اوعية العروق » وترى واضحة في جدران الاوعية الكبيرة 
الحجم . 
وترى في هذه الطبقة اعصاب غير مغمدة تزود الجدران بمدد عصبي خاضع لاوامر الجهاز العصبي المستقل . 
تثبت نماذج من اوردة وشرابين القطة بمحلول زنكر وتصبغ باههاتوكسلين- ايوسين- للكشف عن الاغشية المطاطة 
في الامبر» تثبت الماذج في محلول فورمالين+ كحول وتصيغ المقاطع المستعرضة بصبغة (اورسين) . 
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جهاز الدرران مماجه بممادابم © 


شكل رقم 160 
شعيراث دموية وريدات وشربئنات من الام الحنرن لدماغ الانسانء هياتركسلين ايرسين 6 800 
1- شعيرات دموية ات 
2- شرين معام 
3- وريد علناوغلا 
4 نواة شعلايا البطانة ومدتاءطا فوع كه مبصاعم ك8 
5- نراة خلايا الغلاثة البرائية ولام لها! الله 6ه كملع 
6- نراة خملايا العضلات الملساء 


7- خلايا التسيج الضام وأا عسوون #«تاعمممم©. 


شكل رقم 161 
مخلها التزاكيب: الانواع ةلك مرراتة/النتدرية التراجدة في المفسلاث القلية عند اللبائن 
ب بطانية لاك عنام مامت ١‏ 5 التراة 
عتم ١‏ 6-- مغدرات 000 
بين 7- امتدادات غلرية ممدمعنهمم للم ١‏ 


لله عاة! #أعوتاته طإممممة ق- فناعات ممنعة من قبل الخلية و#أناعنت؟ عنام 1ازعدمة"] 


بيذلا 


١ك‎ 


شكل رقم 162 
ممخطط لتراكبب ججدران الاردة والشرلين للنيسطة الاحجام وهي عن النيم الحدي 
يه- شريان متوسط الحجم د 


5 ا 95 
4 جدار شرياتة مرسط مووود 
8- وريداث اننا 
© ثربئيات «اسم عام . اسع 
1- الغلالةالجرائية 002000 1 عدو ياج آم 
5 حن م 0م 
٠‏ 8 نحث البطانية 0 3 
2- الغلالة الوسطائية 00000 
عضلاث ملساء 
©- الياف صفراه مطاطة 
3- القلالة البرانية مناتامو دقع نم 
4- الياف بيضاء خراية معان سم سلامه عانالة 
4- نسيج مام دهلي مصنا معموقاة 


لذن 


ليل 


شكل رقم 164 
الالياف المطاطة الصفراء في جدران الاوردة والشرايين اغدلزة الاحجام- صبغة ريزورسين - فركسين 1136 


4- جدار شريان متوسط الحجم 

8- يريد يننا 
© شرين امقعاية 
1- الفعاء المطاطي الداخلي عممتطصعم عتاكماء أممممقه1 
2- الياف مطأطة في الغلالة الرسطائية 

3- الياث مطاطة في الغلالة البرائية 

0د امات نا 
نسيج نمام دهني عبككن عومم نه 


شكل رقم 165 


شريان متوسط الحجم شربان الفحظ هياتركسلين- ايرسين 6٠006‏ 
1- الغلاثة الجرانية ممناتها نس 
2- الغشاه امطاطي الداغل ‏ مصومطصعمم منادماء اممعامة 
3- الغلالة الوسطانية متعم جلمد 
4 القعاء المطاطي الخارجي 6ق«عط«صد» جناء هلك مدعنت 
5- الغلالة البرانية . 
6- ارعية العروق 


13 


رقم 166 
وريد متوسط الحجم- هياتركسلين ايوسين 20036 2 
1- الغلالة الجوائية ‏ وتمفاهة نمس 
2- الغلالة الوسطائية . هاقهتم عاونا 
3- الغلالة البرانية هاثلمع0ه معاددا 
4 ارعية المروق ‏ تنارمكة؟ هوهلا 


يل 


ذل 


ا خب نه 


صبخة اورسين )3 11١‏ 

1- الغلالة المرائية #تسشاما نمسا 

2- الغلاثة الوسطائية م أغشية مطاطة صفرامقنلمج: عمفصسا؟" 

3- الغلالة البرائية هلانتعمه عمنسس]" 

4- لومية المريق تتوففة معو 
ه شريان بمعامة 
ذل وريد ههلا 

5- نسيج ضام دهي عدسنا عممونقم 


م١7‏ اطلس الأنسجة البشرية 


شكل رقم 166 


الشريات الاير (هسمة) رجعدمة تعطل ومع شريان كبير الممجم ؛ من الترع لمطاطي هنإ متاجها 


يرزلا 


شكل رقم 169 
شريان من الحجهم الكبير لإكتعانة نتف هوعها صبخة ريزورسين- فوكسين 4 16 15٠‏ 100 
1- الحلالة الجراتية ناا معنم 
2- الغلالة الرمطانية عنتجنه عنصم 5 
الاغشية للطاطة 
ط- الباف عضلية ملساء 
3- الخلالة البراية عناناعودهه نمم ذ- نسيج ضام دحتي ممصمل سموتقة 


ه- أرعية العروق . صسصمه مولا 
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1- نسيج دمي منومن عممم تله 


5- خثرة دموية في تجويف الوريد 
6 صيام الرريد مولا 
7- البطانية ممستلا طام قم 


حكن م 10 


6 ' شكل رقم 171 


شكل رقم 172 


شعريات خفية م6( ملااوه عناعطسر 1 
املاح القضة 2٠١136‏ 

1- شعيرة خية 

2- حدود خملايا البطانية 


ااانه هه 


شكل رقم 017 


مقطم طول في وعاء مفاوي من النيع العضلى متوسط المجم 
صبقة ههاترك لين - ليوسين 20026 


1- نجويف الوعاء معسمة 
2 ضام علدلا 
3 جدار الوعاء 


6- الغلالة الرسطاتية ‏ لمعنه ممنساظ" 
ع النلالة البراية مامت وصطه #متصداة 


ول الا وزيم تجنيام 


لقم ميوت 


شكل رقم 174 

حزمة حصيية من الاوعية الدموية ومسا ع أناعقه؟ نم21 
4 شريان من النيع العضل 

- الغلالة الجوائية عتعناط #منص 

2- الفلالة الوسطائية متهم جماصدا1 
3- الفلالة البرانية نا نامع 0ه ومنمنا 
- وريد من التوع العضل 

4 الغلا الجراتية عسلاهة ممتصد7 

5-- الغلالة الوسطائية 000-00 

6 الغلالة البرانية. عنالتعووقه مملعا7 


- حصب من انيع الشخع في اللسيج الام (طفعنة مجم مجعم فسسطترمر 


8- شيج دمي عدعنا ومموزليع 


شكل رقم 175 


4٠ 76 اليد‎ 

0 سس سما 7- افراص بينية ١‏ لاسا 
1- البطائية عم سمي ب 4- تسيع ضام مع لوعية واعصساب عمجت قبع ملمسكدت ليا مسععن مازاتعد دو 
2- تحت البطائية تتم ملسم أالة- الطاب ةعساو 
3- لليقة عضابة مطاطية #عرعط أ عنسمف مامد »3 9- خلايا مترسطة مط 
4- الفلالة البرائية لتاداسعاقة ممفسال 14 تحت التعناب سعط وم 
2 عضلات القلب مووي 0 فور ممست 

5- الاف وكتجي عمد المي 

6- عضلات ظية مقس عصاعت ‏ 


حزية اذينية بطرية مالصبط ععلمم عاسم صاءدة 
املاح القضة بطريقة "كوبيس 36 1٠0٠‏ 

1- اياف بركتجى ايها 
2- حزمة عصية 707 000 
3- نسيج ام ممع منحسصه 00‏ 
4- عضلة القلب لنيننتننا 


شكل يقر 126 


لغلا 


1 


مقطع في جدار قلب الخروف- ههاتوكسلين 
أبوسين 36 11٠١‏ 

1- العناف يننا 
2- مهلة القلب انمومه راز 


شكل رقم 178 
عضيل القلب دص نةمممركةا 
صبقة نري اركي هياتركسلين 26 7٠٠‏ 
1- لبف عضلي كلي 3667 #اعجدد ممتلعدت 
2- ترص يني عاعنك مهلف معام 


3- التراة لندانا 
4 ميري ممعفاممهمهة 
5- شعيرة دموية إلنسثت 


شكل رقم 179 

مقطع طول في صيام القلب - صبخة ازرق الاثيلين - أررسبين 8736 
1- بطانة الصيام الاذينية 

2- البطائية دناعطامقي. 

3- اياف بيضاء غرالية دعا معو هلام مانة/79 

4- بطانة العمام البطنية 

5- الياف مطاطة صغراء م ولنعواظ 

6- قاعدة الصمام ممع لمحل 

7- عضلة القلب انك ممه رك 


+11/ اطلس الأنسجة البشرية 


1١ 


الفصل الحادي عشر 


الاعضاء المولدة للدم 


- الاعضاء المولدة للخلايا - 
الدموية واللمفية 
قددج01 عسنسره1 - طأمسررآ مج 81000 


تتواجد في جسم الانسان نوعان من الأنسسجة تقوم بتوليد الخلايا الدموية وهما : 


أ- النسيج الوعائي اوالنخاعي , ويشمل نتي العظم الأحمر الذي يقوم بتوليد الكريات الحمر» والخلايا البيضاء الحبيبية 
والاقراص الدموية والوحيدة . 

يملا النتي العظمي قصبات العظام الجوفة وتجاويف وفسح العظام الاسغنجية » وهو نسيج ناعم يتكون هيكله من 
النسيج الضام الشبكي والشعيرات الدموية والخلايا الشبكية التجمية الشكل » وكذلك ارومات الخلايا الجمراء 
والبيضاء » وبعض الخلايا الدموية اليافعة. 
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وتوجن مخلايا عملاقة تعرف (بالنواء) والتي تسهم في توليد الاقراص الدموية من تكسر امتداداتها البروتوبلازمية . 
والنقي العظمي نوعان : الاحمر الذي علا تجاويف العظام المكتنزة والاسفنجية في مرحلة الطفولة ؛ اما عند الكبار فييق في 
بايات العظام المجوفة وعظم القص فقط : ويتحول في العظام الاخرى الى نقي اصفر يسبب كثرة القطيرات الدهنية فيه. 


ب- النسيج اللمفاوي , وهو المسؤول عن توليد الخلايا اللمفية ويتركب من الياف شبكية واددياتٍ ليفية. وتحلايا 
بلعمية . ويصنئف الى ثلاثة اصناف : 

النسيج اللمفاوي المفكك والكثيف والعقدي الذي يكون على شكل تجمعات كروية تسمى العقيدات اللمفاوية » 
وتتواجد هذه العقيدات في كل الاعضاء اللمفية عدا غدة التوتة . 


العقيدة اللمفية : وهي تركيب كروي عديم الغلاف تتميز فيه منطقتان : اللب او المركز الأنتاني ويتألف من ارومات 
الخلايا اللمفية وتظهر فاتحة اللون » والقشرة او المنطقة انحيطية وتكون غامقة اللون لانها تحوي الخلايا اللمفية اليافعة ‏ 


ولكل 


الغدد اللمفيّة : وهي اجسام تشبه حبة الفاصوليا باحجام مختلفة » منتشرة في جميع مناطق الجسم وخخاصة في الرقبة 
وتحت الابطين والاحشاء ... الخ. وهي مغلفة من الخارج بمحفظة من النسيج الضام تمتد منها حويجزات متنظمة الى 
داخل العقدة كي تفصلها الى غرف ثلائية الجدران تحصر فيها عقيدات لفية تسمى الحويجزات.  ١‏ 

ويسمى عمق الغدة اللب اوالتتي وهو نسيج مني تتخلله حبال لبية وجيوب لبيه فضلاً عن الخلايا الشنبكية والبلازمية 
واليلعمية » تساهم الغدة اللمفية بتوليد الخلايا اللمفية وتصفية اللمف وثوليد الاجسام المضادة . 


الطحال : وهو اكبر عضو ني في الجسم يقوم بتوليد الكريات الحمراء في الدور الجنيني » وبعد الولادة يسهم في توليد 
الخلايا اللمفية » والاجسام المضادة » ويعد مستودعا لخزن الدم كبا يقوم بتحليل الكريات الحمراء المستبلكة . 

والطحال مغطى بمحفظة من النسيج الضام يمتد منها حواجز الى داخحل العضو بشكل عشوائي غير مرت ب كيا في الغدة 
اللمفية تنغمر في مادة الطحال التي تدعى باللب الاحمر وهو عبارة عن نسيج وعائي ناعم نتتشر فيه الجيوب الوريدية مع 
عدد هائل من الخلايا الدموية احشتلفة وخلايا بلعمية وخلايا عملاقة, 

وتتواجد في اللب الاحمر بشكل مبعثر اجسام كروية هي عبارة عن عقيدات طحالية اوماتسمى باللب الاييض تميز 
وجود شرين مركزي فيها. 

ولدراسة الغدة المفية والطحال بصورة عامة » نؤتحذ الماذج وتثبت في محلول زنكر وتصبغ بالمهاتوكسلين- ايوسين. 
وللكشن عن النسيج الشبكي تنبت القاذج في محلول سوزا» وتصبغ الشرائح بصبغة كارمين. 

يثبت النخاع العظمي بمحلول هيلي وتصبغ المقاطع بصبغة » الههانوكسلين- ايوسين. 
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رقم -180 5 


الأعضاء الولدة للخلايا الدمرية واللمنية تمههةه عدتهمه) ضوكزنة ده #مماق 


5# 
.4- التي العظسي الاحمر اليشي #مقنه مومه مد ممتصاكط 
صبخة ايوسين آزور 11) 909 
1- خلايا دموية اضجة مار ماما فده معاروسطا رك 
2-- الخلايا العملاقة النواء معترمه رماعو ء ك8 
*3- خلايا دموية ني مراحل نمو مخطفة مالع #مملط ومتد وم 


- التني العظسي الاصفر البشري «دممعط -مهمة مامز ممسدال 


هياتركلين- ابوسين 36 4.٠‏ صمعة 
م ا 
00 0 
خلايا دعنية 
1 عدمه وردمو8ق 
4- عظم أسقنجي 


مسخطط لتراكيب الطحال والشبكة الدموية ف 


2- الغلا الصل 

3- الحفظة 

4- الحواجر معطم 
5- الل الاحمر مولسم نمع 


6- اللب الأبيض عأناهمه منعاحية ره موقتام مائط/9ا 


امن 


مامه 
دائله 

ليد 4 دعطوة . 
ليننا 
عمجن 


7- شريان الطعال بجعده 14.15-:شرينات:مسقيمة 

3 وريد الطحال 5 معامتعامة تدوع 
9- شريان الماجز 7 مامه مظدوط م2 15- جيب وريدي ‏ لاملدصع ا فنمط 9 
0 الشريان المركري كانه لعجامعت 16- وريد حوغري لاع #ماومضطهم ٠:‏ 
]> شريان داغيل في الجيف لاحم لإكفاقة لعصلاتةت7 17- وريد الطحال يك 

2 - جبب شريفقي 7 7 فامصددله لمتعممم سد 3 


الطحال البشري 
هيانوكسلين- ايويسين 36 ٠١‏ 
1- اغشظة 


2- حييئيزات 


3- لوردة وشرابين حرهزية قمع لس تعتمعامة بصع ط م1 


4- اثلب الاحمر 


اا 


شكل رقم -182- 


5- ال الايض عمولناع عاتراي9 
المركر الجرثوسي إزالموئد أو الانتاغي ) مهمه لهدنسع9 
<- الشرين المركري أمتعاعة تشتادمعءه 


وذ 


١56 


5- اللب الايض #موللدم عاننط/لا 


شكل رقم -184- 
شريمة مكبرة من طحال القط » هياتوكسلين ايسين 30-36 
1- حويجزات عسلدت ه71 
)2 #خلة داه ملا لاع ملعفناته طومم8 
ه- ثريان ينين 
وريد حة/ا 
ل- ثريان ينيك 
ع ائواة الخلايا الشبكية هالع عهادمناع8 عن جسعامب 26 
6- جيب وريدي مة/ مملسعماهم 1 
ع- ‏ ععلايا دسرية علاءه فمماظ 


3- حور 


4- عقيدة لخنية مامه موصدر] 

5- جبال لية مقعم ومسللةلقت 1:1 

6- جيب تحث الحفظة ‏ صنادلة كفابعدهه -طن5 

شكل رقم -185- 7- جيب حوجزي مسصنة تسطحوطه: 1‏ 
11-8- الغير سمتللاط 

العقدة اللمفية صامه هجر ] 9- سيج شبكي متصمنا تطتحتاف 
4- مسخطط لتراكيب العقدة اللمفية 0 علية شبكية لله تطبصناء 2 
2- شرة ممهرية مأخوذة من العقدة صبنة هباتركلين- ايوسين 1١36‏ 2 الوماء اللمن المادر امهم مناعطوسرط ساك 
13- اللمقلويات الواردة تع تاعاوسر ا وبلق 13- شريان وما 
2- الففظة عدميت ‏ 14- وريد ولا 


+77/ اطلس الأنسسمة البشرية 54 


من 


عقدة خنية عقمه طمصير1 
هياتوكسلين- ابرسين 76 ٠١١‏ 

1- الحفظة ع 
2 امعطم 
3- الغير ينا 
فد رولذ مدي د لاا 
5- القشرة ارم 
8 عقيدة لخية ما 0 
6- حبال لية ققدم عملان ها 
6- الآب ييا 
8ه حبال لية 

©- حيهزات 

7- جيب تحت الحفظة قناااق م وأناهوس - نه 
8- جيب ترب الحاجزر جسااتة تملندعطهها -طناق 


وحمي عيمي 
20 


2 


عقيدة لمفية عنهمم من داتردجرن] 
هياتركسلين- ايوسين 50٠36‏ 


1- غلايا شبكية لاع #علتصناعه 
2- المركز اججرئوصي (المولد او الانتاممي) لصا 
8ح رومة لمفية ااام مس1 
- الوحيدة عارومد هك 
3ت خلايا لمفية متوسطة وصفيرة الحجم متعم ع1 فممة لقص فهة مسسذل81 


4- نسيج شبكي مع خلايا دمرية ييضاء غير حيية عاعممدعا جهانتهدموة طاته عسعنا تعلمناءظ 


يغذا 


الجلد وملحقاته - 
كاذ اسه متاك ع1" 
”7 


يعد الجلد العضو الأكثر وزناً في الجسم لو قورن مفرداً مع بقية الأعضاء » اذ يكون 11 من الوزن الكلي للجسم » 
والجلد مع ملحقاته يكون الغطاء الوائي المرن الحساس غير النفاذ للاء الذي يغلف الجسم كله . 

يتكون الجلد من طبقتين: البشرة- وتتكون من نسيج ظهاري متطور من الأديم الظاهر الجنيني (أكتوديرم) » 
والأدمة - وهي نسيج ضام غني بالأوعية الدموية المنطورة من الأديم الأوسط الجنيني ( الميزوديرم ) تلتصق هاتان الطبقتان 
مع بعضها بشدة لنكون الجلد الذي يمختلف في سمكه من منطقة الى أخخرى في الجسم . 

ويوجد تحت الجلد صفاق رومن النسيج الضام يربط الجلد بما تحته من أنسجة ؛ ويكون هذا الصفاق في بعض 
مناطق الجسم مأوى لتجمع الدهون. 

البشرة : تتكون من نسييج ظهاري حرشي مطبق متقرن ء, مختلف السمك » تقد القة القاعلية من الخلاي) على 
الغشاء القاعدي الذي يفصلها عن الادمة » ويكون متعرجا عاملاً مايدعى بالحليات . 

والخلايا الفاعدية تكون نشطة في عمليات الأنقسام الأعتيادي لكي تعوض الخلايا الميتة » وتلي هذه الطبقة , 0 
الخلايا الطبقة الشوكية التي تكون خلاياها مكعبة أو متعددة الأضلاع مع نواة مركزية الموقع ويطلق عليها اسم 
مالييجي . 

تستند فوقها تخلايا الظبقة الحبيبة التي يكون هيولي خلاياها مليئاً بحبيبات قاعدية التفاعل ويعزى اليها لون الجلد 
والخلايا غير محاطة بغلاف وتعد من النوع الكيراتوهيالين المتقرنة الشفافة » والطبقة الشفافة أوالصافية تلي هذه الطبقة 
وتتكون من خلايا رقيقة صافية غير واضحة الحدود ليس لطا أنوية تظهر متجانسة وكأتها غير خلوية . 

تتكون الطبقة العليا المتقرنة في الجلد من هيا كل الخلايا العدعة التواة المتقرنة القشرية الميتة التي تتساقط كالحراشف 
من السطح الثر. 


رونا 


الأدمة : وهي نسيج ضام كثيف يستد البشرة ويغذيباء سمكها متفاوت نسبة الى موقعها من الجسم » والمنطقة العلوية 
تسمى منطقة الحلهات وهني غنية بالأوعية الدموية ونبايات الأعصاب وحزم الألياف الغرائية غير متتظمة الْترتيب فضلا 
عن بعض من الألياف الصفراء . 95 

توجد أسفل منطقة الحليات الطبقة الشبكية وهي ايضاً نسيج ضام كثيف يحري أليافاً كثيرة متعددة . 

وتوجد في منطقة. الأدمة الغدد العرقية والغدد الدهنية والشعيرات في الجلد المشعر. 
الشعر: وهو تركيب رقيق ينمومن أنبعاج خخاص في الثسيج الظهاري » لبشرة الجلد » وكل شعرة تخرج من جريب الشعرة 
الذي يرقد في بصلة الشعرة التي تكون متفرعة كالكلابة وتحصر بيئها حليمة الشعرة التي هي من النسيج الضام . 
الغدة الدهنية : وهي غدد حويصلية ترافق جريبات الشعرة وتفتح قنائها فيها » وأفرازها من النوع التحللى الكلي للخلية 
#ققتعمادط اي من النوع المتفرز وتعوض الخلايا الميتة بواسطة الأنقسامات ويسمى أفرازها الزهم وهو عبارة عن دهن 
وحوامض دهنية حرة وكوليسترول . 
الغدة العرقية : وهي غدد أنبوبية بسيطة ملتفة » أقنيتبا مستقيمة غير متفرعة ذات تجويف ضميق » وأفراز هذه الغدد من 
النوع الفارز عهذتعهعدة» وهو خليط من الماء يكلوريد الصوديوم والأمونيا وحامض اليوريك واليوريا وقليل جداً من 
البروثينات » نوعية الأفراز ماني لزج . 
الظفر: وهي صفائح متقرنة من البشرة تتواجد في السطح الظهري لهاي أصابع اليدين والقدمين ؛ يرقد الظفر على نسيج 
جلدي يسمى (مهد الظفر) وتتجده طيات جلدية تسمى الجدار؛ اما أنحنازه على المهد فيسمى ( أتحدود الظفر) وقاعدة 
الظفر بيضاء اللون تسمى (المنبت) ومادة الظفر صلبة تنشأ من الطبقة الشفافة في البشرة وتتكون من خلايا صافية 
مفلطحة حاوية على أنوية ولكنها متقرنة . 

ولدراسة نماذج نسيجية من جلد البشرء تثبت في محلول فورمالين وتصيغ المقاطع بصبغة الهيهاتوكسلين- ايوسين. 


نين 


الجلد رلته 
عمو م هموجه و')ا قمه ماطة 15 
(معمسومنما 152 

: شكل رقم - 189 - 
الأنسان ©8086 إن امل هباتركسلين - ابرسين :3ه 
ولمصمفامع. 
ه- اللبقة الظرة . ودتعمه بموادمر8 
-!١‏ الطبقة الشفانة «نفتعن1 مساق 
نا الطبقة الشركية انلاقم عام وصعاعميع. 
- الطبقة الجيبية نتاناكها: 
6- النشاء القاعني #مديط دصي / 2 


ع 
0 


]- اليقة القامدية ...ترا تعباع 
لاف فصم 
سق لليات ...عليه اتوم 
-١‏ الملقة الشبكية ١‏ معمة تطكلامد 


©- غدد عرفية 0 
0- قناة الغدة المرئية لمحفلع امبو كه بوط 
3- انبج الدمني نمث الجلد مذعومة برماوظ 
تعردة مم معايمطنم 
4- جسيمة باسيني 


يننا 


دعل يه 17و 


مقطم طول في ياطن ندم الانسان 069004 ملده ]ته قله ماعطا 
صبخة ب وفوكسين- ريزورسين فوكسين 5 +14 


1- البثرة طني 5- شبكة مرنة مطالطة 
2- الآدمة قسصوط 6- جسيمة باسيني 
4- خدد عرية سما تسق 


خطع في جلد نزوة الرأس للأنسان اهمد كه ماه 


هياتوكسلين - ابوسين > 1٠١١‏ 
1- البشية ممم ع لامع 
2- الأدمة بسنا 


3- الطبقة الدهنبة تحث الجلد #عترها دده ممادمان5 
4- غدة عرفية مع تناتها. اوداع أمعندة مه اباط 
5- جلر الشعرة نين 
6- غلاف جر الشمرة الداخلي بزلل امهم 10067 
7- غلاف جر الشمرة اللخارجي ادغ زى 1هه؟ ,عانا0. 


8- جليدة الشعرة عاعنانه مأدلة 
9- بصلة الشعرة عاعغلله! متسلط 
10- حليمة الشعرة ين 
- غدة دعتبة اماع كنامعع ع5 
2- عفلات أنتصاية الثم مماعمممس 


7 اطلس الأنسجة البشرية أ 


شكل رفم - 191 - 


1 00010 000 0 
مقطع مستعرض في جلد فرية الرأس - مقاطع عرضية للشحرء هيباتوكسلين- ايويسين 1003 


(- مقطع مستعرضي في جنر الشعرة على مستوى الغدة الدحد 
1 3 النلاف الخارجي عموتطصعم 16نا0 
ع 2 تدهم 0 
7 - غدة دهنية ممهنع عدمعممعة 
ليا 4- غدة عرقية لاسي 


نين 


شكل رقم - 193 - 

مقطع في الهلد الاملس بيين الندد العرقية هياتوكسلين - ابيوسين 3 14٠‏ 
1- مقاط مستمرضة في الندد المرقية البسيطة الأبوية اللففةعشعمفع م" ممقاطيه فعلامح > 
2- مقاطم طولية في قناة الندة ك1 
3- الطبقة التقرنة في البشرة جزها نومت 
4- مقطع مستعرض مكبر في جسم الئدة 

ه- الخلايا الأنزازية ‏ طلمت متمد 

- الخلايا السلية طلت امشفويه 

(سكامخاو مره 

5- مقطع مسعرض مكبر في قناة الندة امبطن يطبقتين من الخلايا الطهارية. 


هذا 


6- خخلايا الغدة المركزية إكبيرة الحجم مليئة بالأفزئز الدهني) 
2- خخلايا قناة الغدة (ظهاري مطبق حرثني) حمس تاعطاتص كرتمسددود لعكتتو ماه 


شكل رقم - 5و1 


مقطع في جلد أنسان أممر اللون - هياتؤكسلين لييصين 5 4٠٠‏ 


1- الطبقة المحقرنة تستدصومه تمدكهيرة 
2- الطبقة الشفافة دسلمه1 سداق 
3- الطبقة الجية ل ين 
4- الطبقة الشوكية ال نت 


5- الصبفات في الطيقة القاعدية كعتزها لفكهط دذ (منمهاعده) أمعصواط 
6- منطقة الحليات في الأدمة متصحعل هذ والجدم كه عصرم 


مقطع طول في ظفر طفل -- هواتوكسلين ايوسين 5 4٠‏ 
1- سقيسة الظفر عاهام انهة2 
2- جدار الطقر لأ« لنداة 
3- مهد الظفر ثلا لتعلاة 
4- منطقة الخاليات في الأدمة 


شكل رفم - 196 - 


5- أخدود الظفر متموع انماة 
6- نسيج ضام مع أوعبة دموية 

7- سلامية الأصيع 

8- سطح الظفر الجلدي تعناتطعءرهمم2 
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الفصل الثالث عشر 


الجهاز التنفسي 


ع جهاز الف 5-5 
مغ عجاري 2 1 
لت 


التنفس عملية حيوية يمارسها الكائن ليبق حياً» يصل الهواء الى الرثتين ومنها الى الدم حيث تستبدل الانسجة ثاني 
أوكسيد الكربون بالأوكسجين الذي يبحمل براسطة الدم أيضاً الى الرئتين ومنبا الى الخارج .. ونسمى هاتين العمليتين 
(بالشهيق والزفير) والجهاز التنفسي بدءا من تجويف الأنف الى الأسناخ الهوائية عبارة عن مجموعة أثابيب أو مجاري هوائية 
تفتح للمحيط الخارجي بواسطة المنخزين فقط . 

يكن تحزئة جهاز التنفس الى قسمين رئيسيين : 
أ- الجزء التوصيلي - ويشمل تجويف الأنف » والبلعوم » والحنجرة » والرغامي وفرعيه » الشعب الموائية والشعيبات . 
ب- الجزء التنفسي- ويشمل الشعيبات التنفسية والقنوات السنخية والأكياس السنخية والأستاخ الهوائية النهائية . 

أن الأتصال الحر بين جهاز التنفس والهواء الخارجي يجعله عرضة لحجوم مختلف أنواع البكتريا ويسبيات العدوى 
والغبار لذا نرى أنسجته مزودة بوسائل دفاعية متعددة مثل التجمعات اللمفية » السائل المخاطي ؛ وجود خلايا بلعمية 
ملتهمة في الأسناخ الطوائية . 

يبطن تجويف الأنف بطانة مخاطية تكون في الدهليز عبارة عن نسيج ظهاري مطبق حرشني غير متقرن يعد أمتداداً 
البشرة الوجه » نحته صفيحة مخصوصة من النسيج الضام » وتوج د كذلك شعيرات تعمل مصدات لذرات الغبار» وتوجد 
هنا امنطقة التنفسية والمنطقة الشمية التي تحتل نصف تجويف: الأنف» وينتهي الدهليز في البلعوم الأنني الذي يحتل 
السقف» وأسفله يوجد لسان المزمار» ويتصل البلعوم بالحتجرة التي تربطه بالقصبة الهوائية ‏ 


الرغامي : وهو أنبوب يقع بمحاذاة المرىء يتفرع الى فرعين يدل كل منها الى رئة » ويتكون جدارها من تلاث طبقات 
تظهر ني الجهركا ياي : 


برلنا 


أ الداخلية الخاطية : وتتألت من نسيج ظهاري عمودي طباتي كاذب مهدب تكثر فيه الخلايا الكأسية التي تفرز مادة 
الماطين ٠‏ وتستند جميع الخلايا على الغشاء القاعدي » وثليها صفيحة مخصوصة م النسيج الضام . 
ب- الطبقة تحت امخاطية : وهي نسيج ضام فيه غدد مختلطة الأفراز (مائية مخاطية) ‏ 
ج- الطبقة الخارجية : وتتكون من الجزء الغضروفي وتتألف من صفائح غضروفية ة زجاجية غير مكتملة الاستدارة مغلفة 
بنسيج ضام هو محاق النضروف » تؤدي هذه الغضاريق دورا هاما في ابقاء الرغامي في حالة أنفتاح م 
وتوجد حزمة من العضلات الملساء تتشابك في الفراغ بين رأسي الدائرة الغضروفية لأعطائها مرونة تامة في مواجهة 
المرىء ‏ 
يغلف الرغامي من الخارج غلاله من النسيج الضام الغني بالأوعية الدموية والأعصاب ‏ 
تستمر المجاري التنفسية في التفرع من القصبة الى فروع وع أصغر وأصغر في داخل الرئنين وتحصل تغيرات في التراكيب 
النسيجية » فثلاً النسيج الظهاري يتدرج في سمكه الى العمودي ثم المكعب وينتبي في الأسناخح الى الحرشني البسيط » 
كذلك كمية الغدد ونوعيتها. 


الرثة : يغطي الرئة من الخارج غشاء مصلي رقيق هو غشاء الجنب ‏ 
وعند فحص شريحه من نسيج الرئة ترى فراغات وفجوات كثقوب الشبكة وهي عبارة عن مقاطع في الأسناح الرئوية 
نامع لله رودم انط التي تكون جدرانها من خلايا ظهارية حرشفية رقيقة تفصلهة عن للخلابا- البطائبة للشعيرات 


الدموية رقاقة بسيطة من النسيج الضا م الخلالي » وترى ف داخل الاسناخ خلايا بلعمية كبيرة حرة ة أو ماصمة يجدار 
الاسناخ تسمى خلايا الغبار. 


ولعمل شرائح من الرغامي » يستحسن زرق المثبت في رغامي القطة أو الكلب (فورمالين أو فورمالين + كحول) ثم 
تقطع شرائح وتصبغ بالههاتوكسلين - ايوسين. 
وكذلك يعمل مع نماذج النسيج الرئوي لدراسة التراكيب العامة ؛ أما اذا كان الغرض الكشض عن الألياف المطاطة 
فتصبغ الشرائح بصبغة ة الأورسين. 


14 


لمياز 2:91 ي - طالعاذلرة كمال ام كعك 
شكل رقم - 197 - 
العلتة التفسية ني نجويف أنف الأنسان اده نهدلا هياتوكلين ‏ ابرسين 18035 
1- نيج ظهاري مهدب كاذب مع غدد كأسية علاعه 4علدطم0 طاتها صسدنتعطائوء فعاهناف لمتاندتثة فنصو 


2- الصفيحة القصرصة مذومم مدنسم 
3- أسناخ الغدد اقنططة (مائية - ممخاطية) ممع عسدمسموجم5 
4- أوعبة دمرية 7 اعم مداه 
5- الفضريف الزيجاجي لاجر الأنف موماتجت لسمةة 


م74 اطلس الأنسجة البشرية 
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شكل رقم - 198 - 


مقطع في البلعوم (*0توقطاط) هياتوكسلين- ايوصين >7 
1- نسيج ظهاري حرشي «داناعط ااي عنادم مهد لمتاسمرء 


2- الصفيحة الحصرصة نمم تمه 
3- غدد مركبة أنبرية مختلطة الأفراز نقع على السطح الأمامي لنضريف لسان الزمار 
4- أوعية دموية واعكوع؟ لماه 
5- تجممات اللخلايا الدهنبة تصساك) عومم 0م 
6- الغضروف الزجاجي في لسان المزمار (كنال ملعم 


كملاء 


شكل رقم - 199 - 


مقطع مستعرس في الحنجرة ( اللالاتهآ) هياتوكسلين - أبرسين 05 

1 - تجويف تاعاتتناءة 

2- سيج مطب حرشن سستاعط اام مبامسجدود 4مركة :8 
3- نسيج ظهاري مهدب كاذب صموالعطائج فمادللك لدانادماه - ملسعدط 
4- الصفيحة القصوصة ممم ماتنهمة 
5- غدد مخاطية كمولع ممم 34 
6- أوعية دموية اعد لا لمواه 
7- طبة صونية 4زه] لعمو/ 
8- عضلاث الطية الصوئية 100 لصوب إن وماعساسم 
9-طلية الحتجرة 4 لمعومممة 
10- عقيدة لفاوية عومد مم1 
11 - عضلات ماعو ا 
12- فضريف الحنجرة #وفاناعف تمعودرمعآ 


فنيلا 


شكل رفم - 200 - 


مقطع عرضي في القصبة الموالية (1 مم1 
ا 
0 

نسبج ظهاري مهدب كاذب «دناعطان 
0 مهدب كاذب ودتاعطائمء فماهناك مع تنادياء - وفبموع 
3- الغدد الرغامية 0 0 
4- سحا الغضروف عفدم ط ع تع :. 
5- طبقة ليفية غضروفية مم غضروف : 0 
26 القت 

مها تمناناص 0ق 
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شكل رقم - 201 - 


جبزه من الشرئعة السابقة مكبر 5 2٠٠١‏ 
1- النسيج الطلاني الكاذب مم خلايا كأسية ولأعه ؟6لطه0 طاقه وس(اعطاامء وعادتاك فعانامكاء ملعوط 


2- الصفيحة الخصوصة مها 
3- الطبقة تحت الخاطية تومعنام طن 6- عضلات ملاء كمأعصاد طادمدة 
4- غدد رفامية ممختلطة الأفران لداع معطمو ممرزير 7- الطبقة الطارجية انا 0ه 


5- طبقة ليفية غضرونية مع غضروف زجاجي عوهافامه عمنلهزقة طااه حرط وساومعودانمومم يزع ٠‏ تسيج ضام يجري عل أوعية دموية والياف عصيية. 
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شكل رقم - 202 - 
مفطع مستعرض في قصبيات مترسطة رصغيرة الحجم ء عياتوكلين- ابرسين © 1١‏ 


1- قصبة مترسطة الحجم كستطعمه8 مممنه 210016 
+- نسيح ظهاري مهدب كاذب مع خلايا كأسية كللغه ع لامع طاتب «ستاعطائوء فماهزلف لعتله مادم فدموم 
6- عضلات الطبقة الخاطية وسو ملسن 
©- الصفيحة الخصوصة م لسار مومع محاسم1 
4- صفائح الفضروف الزجاجي موماتمت ممتلمرز 
6- قدد مخاطية جمعملع سناممع 24 

2- قصية صغيرة مسطعدهمة لمعف عللميدع 

مسنامطاني لممتهذلك قم اتاد اعم لس مدع 


8- نسيج ظلهاري مهدب كاذب 
5- عضلاث الطبقة الحاطية وعاعسل 2/1 
©- الصفيحة الخصرصة مومهم ممنوم1 
3- أرعية دموية عاعمك؟ ممواه 


0 


ول الأنسان - يزدنال 5قاناك1 صبئة عياتوكسلين- ايوسين 0ه 


1 - قصبة متوسطة الفجم عومائممة 
ه- الطبقة انخاطية مومعب 21 
8- مقي عقريية سسطعوهجط لمعنه 24101 


ع الصفيحة القصرصة مع غدد مختلطة وأرعية دموية وموم و«نسهة 
ماعمت» قمداط ققد وفمماع فم طتا 
لللسسينننا 


4- الطبقة الخارجية 
مسطعدومط فعدنه للعممة 


2- قصبة صقيرة الحجم 


3- ناة سنخية اناك توامعالة 
4- قصيية تنفسية #أو ممع ممه« نوعط 
5- فشحة ستغية (حوماية) ©2013 87أ1060ه 
6- كيس مدخي (حوصلي) 2ه مداومااة 
7- أسناخ (حويصلات) تدنيك 
#- ليعية دسرية عاعقوع؟ لماه 


لل 


شكل رقم - 204 - 
ظهاري الأسناخ الهوائية في الرلة صبغة نثرات الفضة * ٠٠‏ يطريقة رومان - كاغعالاا 


م9١/‏ اطلس الأنسجة البشرية 


3-5 
« 
م 


مخطط للهدار الأستاخ لقوائية مع جدار الشميرة الدموية 
اع 

2- غلية ظهارية (جدار الشنخ) للعه لهتلمطانوظ 
3- بطانة جدلر الشعيرة ماعط م1 
4- الأغشية القاعدية 

5- شعيرة دموية 


6- كرية حمراء 


شكل رقم - 206 - 
مقطع في الرلة مع زرق الأوعية الدموية يصبئة لارورت برلين 8 ١م‏ 
1- فزع من الشريان الرئري مامه برمممسعطدم )0 امس 
2- شبكة شعيرات دموية مطلامت 
3- فيع من الوريد الرزري . سلكك انعد صطد 6ه عدم 
4- فرع من الشريان القصبي #معاعة لممطعوممة )0 طممدءط 
5- فرع من الوريد التي جنك لممطععدمة عه طمدمط 
6- قصبة مسطدوعة 


دكل رقم -07- 


مقطع في الرلة » هياتركسلين- ابرسين 8٠١‏ 
-١‏ أسناخ المعالم 
2- حواجز هام5 
3- خلايا ظهاري الأسناخ 
4- 8- شريان لإبعلية. 
ط- شعيرة بمقللامة» 


شكل رقم - 208 - 
الألياف الرنة اتصغراء حول الأسناخ الهرائية - صيفة أورسين 100 
1- أستاخ لامعل 5 
2- نراة ظهاري الأستاخ ليلا 
3- الألياف الرنة الصقراء 62م ماعهاء «ولاعيو 


لذ 


شكل رقم -209- 
تراكيب السور المجهرية داخل المربعاث رحسب الاجزاء المؤشرة 
١‏ - نسيج ظهاري مهدب كاذب 6ونالاء اام لنادذاء لهتاناهماء مليموط 


مخطط لتراكيب الاجزاء الموائية ولننفسية في الرلة. 


2 - الرغامي متيلا 
4- التضروف الزجاجي (حلقة غير مكلة) عونةانت عمالوةا1 -ه * 
8- القصبة الموائية عباطعوم2ة 6 
نصبات فصيصية تناعممعظ عملبهما - 1.8 
قصبات متربطة . تطعموملة لعجن 841006 - 8ك3 
قصبات صغيرة تطعممء8 فعجاه اامص5 - 5.8 
قصيات نبائية عاو طعممعط أومتومع1 -. 8 
قصبات ثفسية عاماق ممم رمماستوعمه - هم 
قناة الستخ عنال بدامعداق - قم 


2 - الصفيحة الخصوصة قمممهم فوامم1 
3- عضلات الطيقة الحاطية عمسا 
4- الطيقة تمت اشماطية معنا نمر طن 
5- غفضريرف زجاجي مومانامى عدتاوراز 
6- غلاف النضروت ص الطيقة البخاريعية 8أ)1 301 اا وناا لدم طمطممم 
الاستاحح المعللم ام 
قناة اسن 07 اعدال امع جام + تام 
عور العنلدونا ملاعم مررم) نامم5 - كم 


1646 


- الجهاز الهضمي - 


معاون عاناوعع 1 


يتألف الجهاز المضمي من انبوب طويل يند من الفم حتى فتحة الشرج ويسمى (بالسبيل الطعامي ) مع غدد 
.كبيرة مثل الغدد اللعابية » والبنكرياس » والكبد , والتي تكون خارج ؛ الانبوب المضمي لكن افرازاتها تصب فيه بواسطة 
أقنية . 
أن عملية الحضم تعني عملية تحويل الطعام الى مادة مكن امتصاصها وتوصيلها للدم » وتطرح الفضلات والمواد السامة 
خارج الجسم. 


وللقناة الفضمية بدءاً من الري وحتى نهاية المستقيم أريع طبقات من الانسجة : 


أ- الطبقة الداخلية المخاطية : وتتكون من خلايا ظهارية رطبة تستند على غشاء قاعدي » مدعمة من اسفلها بنسيج 
ضام خلالي غني بالاوعية الدموية واللمفية والاعصاب يسمى (الصفيحة المخصوصة ) وتتحزم البطانة بطبقة رقيقة 
من العضلات الملساء. 

ب- الطبقة تحت اتخاطية : وهي طبقة من النسيج الضام الخلالمي مع عدد هائل من الاوعية الدموية واللمفية وضفائر 
ميسنر العصبية وتوجد في بعض المناطق من الانبوب الحضمي غدد هضمية وفي هذه الطبقة تفتح اقنيتها في تجويف 
الانيوب . 

ج - الطبقة العضلية : وتتكون من حزم من الالياف العضلية الملساء المرتبة بشكل حلزوني » الداخلية منها دائرية الترتيب 
والخارجية طولية الترتيب » وتوجد في المي عضلات هيكلية مخططة لكلها غير ارادية نفصل بين حزم العضلات 
وسائد رقبقة من النسيج الضام الخلالي الحاوي على اوعية دموية ولفية وضغائراو رباخ العصبية » وهذه الطبقة تدفع 
الطعام وتخلطه في تجويف الانبوب بواسطة حركات التقلص والانبساط . 


د- الطبقة المصلية الخارجية : وهي نسيج ضام كثيف مغطى من الخارج بالغشاء المساريقٍ (ميزوثيلي ) هذا في تجويف 
البطن » اما بالنسبة. للمري فان الطبقة الخارجية تمتد الي مايجماورها من نسيج ضام ولايوجد هنلك غشاء مساريقي 
لذلك تدعى بالطبقة الليفية . 


تجويف الفم : يبطن تجويف الفم نسبج ظهاري حرشني عطبق غير متقرن » معرض للانسلاخ والتجديد.لأن له علاقة 
مباشرة بعملية تناول 0 . ويكتد هذا النوع من النسيج الظهاري لكي يبطن المي . ويستند النسيج على غشاء 7 
وصفيحة مخصوصة والتني تنغمر في العضلات الهيكلية الموجودة في الخدود والشفتين والبلعوم » وتوجد هنا غدد مائية 
مخاطية او مختلطة الافرازء وكذلك الاسنان و اللسان والبراعم الذوقية . 

في منطقة اتصال .المي بالمعدة يتحول النسيج الظهاري تدريجيا الى عمودي بسيط لكي يبطن المعدة وينبعج الى الاسفل 
على شكل غدد انبوبية“متفرعة لحا انواع عديدة من الخلايا. 

وترى في بطانة الامعاء الدقيقة عدة تغييرات لفمان زيادة السطح الممتص » لذا ترى نباية الخلايا الظهارية الحرة على 
شكل فرشاة يسبب وجود الزغيبات » وكذلك الاتحاديد والغدد المعوية » وتبدأ الخلايا الكأسية بالظهررء وهي عبارة عن 
غدد أحادية الخلية تفرزمادة المخاطين فضلاً عن الغدد المعزية المتواجدة في الطبقة نحت انخاطية وخاصة في منطفة الاثني 
عشري المسماة بندد بروثر. 


الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي : 
أ الغدد اللعابية الكبيرة الني تفتح اقنيتها في نجويف الفم وهي عبارة عن ثلاثة ازواج : 
. اللعابية النكفية - وهي غدة مركبة سنخية متفرعة وافرازها مصلي فقط غتي بالبروتينات وانزيم الاميلز. 
' ؟. الغدة اللعابية تحت الفك -- وهي مركبة البوبية سنخية متفرعة » تتكون من خلايا مخاطية ومصلية اي افرازها 
مختلط ؛ المصلي هو الغالب » الخلايا المصلية تحيط بالخلايا الخاطية مكونة مابعرف بالاهلة . 
". الغدة اللعابية تحت اللسان - وتكون مركبة انبوبية سنخية متفرعة مختلطة الافراز» الخاطي هو الغالب وتوجد 
أهلة من الخلايا المصلية فضلاً عن هذا توجد غدد لعابية صغيرة في بطانة الشفتين والخدود. 


البنكرياس 5 


غدة مركبة البوبة سنخية ‏ تفرز انرعات عبر قناة الى الإثني عشري » وتفرز هرمونات تصب مباشرة ف مجرى الدم من 
خلايا خاصة هرمونية متجمعة في جزيرات لانكرهانس . 
واقنية الجزء الانزيئمي جميعها من النوع المقتحم الذي ينفذ الى داخل الاسناخ ء وتشاهد في تجاويف الاقنية خلايا مدورة 
واضحة مركزية غير معروفة الوظيفة ولكن يعزى لحا التوازن الماني داخل القناة » وجميع احجام الاقنية ميطنة بحلايا عمودية 
ظهارية مع بعض الخلايا الكاسية . 
والبتكرياس مخاظة بمحفظة تمن النسيج الضام الرقيق الذي يعطي امتدادات الى داعل الغدة لكي يق 0 يقسمها ال قصوص 
ومن عم ثم الى فضيصات . 


1 


الكبد : 


.وهو اكبر غدة مرتبطة بالجهاز الحمضمي وها وظائف متعددة مقسمة الى فصوص مع قليل جدا من النسيج الضام » 
ومتن الكبد مركب من البرنكاا التي تنتظم الخلايا في الفصيص الى حبال متقاطعة وصفائح تنتشر من الوريد المركزي » 
مع وجود جيبيات دموية وريدية بين الصفائح » وعلى محيط الفصيصات يوجد ثلاني من فروع الشريان الكبدي والوريد 
البالي والقناة الصفراوية قضلا عن اوعية لمفية . 
يتجمع افراز الصفراء في قناتين تلتحان لتكونا القناة الصفراوية العامة التي تلتني بالقئاة الكيسية من كيس الصغراء وتصب 
في الاثثي عشري في فتحة عامة مع قناة البنكرياس . 
اماكيس الصفراء فهو يجوف كمثري الشكل ويتكون الجدار من البطانة الداخلية : وهي خلايا ظهارية عمودية تستند على 
صفيحة مخصرصة من النسيج الضام كثيرة التعرجات تليها طبقة من العضلات الملساء ثم طبقة من النسيج الضام 
وبعدها رقاقة من الغلاف المصلي الخارجي . مهمة كيس الصفراء خزن مادة الصفراء ودفعها الى الاثني عشري . 
وجميع الماذج النسيجية في الجهاز الهضمي يمكن ان تثبت بمحلول زنكر وتصبغ الشرائح النسيجية بصبغة الهاتركسلين 
ابوسين ولغرض دراسة التراكيب العامة للاعضاء » وللكشن عن المركبات الخاصة في الكبد مثلا او الخلايا الغدية في 
الانبوب الهضمي فهناك تقنيات خاصة للكشض عليها تستعمل في بعضها المقاطع المتجمدة. 
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ان 


2- تسبح ظهاري 


مقطم طول في شفة طلفل ٠‏ هباتركسلين - ليرسين 5 07 
1- نسيج ظهاري في جلد الشفة ‏ #مقاسده دلله تمدعوظ 

- الجزء الأحمر من الشقة . صسوتعته 5:08 
3- تسيج ظهاري ابطانة الشفة عماعده تممدصدد لمدمعلدة 
4- الصفيسة الخصرصة 


رمم مستديه1 


مقطع في الللة الرفيقة ‏ #هزلامادم (زه5 
هيا توكسلين - ابوسين 2« 1٠١‏ 

1- الجزء القموي قم لم0 
8 - نسيج ظهاري مطبق حرشل 

6- غدد اللثة اشاطية عفهداع عنده. 2 
ع- العضلات التي تقلف اللاة 

4- العضلات التي تقلص الثة 


م15/ اطلس الأنسجة البشرية 


شكل رفم - 211 - 


2- الجزه الأني عدم امددلج 
2- نسيج ظهاري مطبق كاذب مهدب 
6- اوعية دموية #امعدع لمملظ 
6- عقيدة لمفية عانتهو0 لأمطم موا 


لكا 


شكل رقم - 212 - 
لمان الأنسان نم00 030:ن1] مقاطع طولية في مستويات مخطفة » هياتؤكسلين - أبوسين * ٠م‏ 
7 1 0 


- سطح اللسات العلري 1 8- غدد مصلية ! ومواع ونامجع5 
5- رأس اللسان الدبب ممم 2 8 القم الارسط في اللسان 

1- الحليات الابربة (الخبطية) ههللاجهم ممماناط 577 بر 
2- الحليباث الفطرية"' معلتلاههم جمم)/نودنم 10- ارعية دموبة 

0 1 عفمواع داز 
0 معلاتوهم جادتامك 13 امك شسلة فاع جدوممة 
4- البراعم الذوقية كفرط - عاعوة 13-- غده مخاطية كمولع مسمعداكة1 
5- غدد مصلية كلمع عرسهمم5 ©- القسم الاسفل من اللسان 5 

111 تاعدة أو جذر اللسان مم 14 نسيج ظهاري حرشي ميق لاني علامسمديه هناها 
6- المليات الكأسية داتعم علهاة+صيعيت 5 الصفيحة الخصوصة هتمودمم مستص10 
7- البراعم الذوقية كلناط - عوها 16- عقيدة لمفية ع 0 


الفا 


شكل رقم - 213 - 


اخلهاث الخيطية والحليات القطرية (العرهونة) في الات » 
صبنة هياتوكسلين - ايوسين 1٠١١‏ 
1- الحليات الخيطية ‏ عهللامهم درمتنلاطظ 
<- الحليات الفطرية مهالاوعصر 6ممم)تودياظ 
- نسيج ظهاري مطين حرشي 
5- الصفيحة القحصرمة هأءضهعط 2منصها 
3- عضلات اللان الميكلية كعأعفبام: لماعاءطا5 
4- الغدد المصلية نينا 


اللا 


مقطع في القسم الاسفل من اللسان البشري 
--١‏ نسيج ظهاري مطبن حرشي 
2- صليحة مخصوصة ‏ 8ج0عم وواديها 


3- نسيج دهي مناعين ممووتقة 
4- عضلات اللمان لليكلية مماعدنم أهاماء51 
5- ارعبة دمرية فاععت؟ فمواه 


زلف 


اللوزة المتكية (الية قاهلة البشرية 
ية ) افهده؛ مم اهلوط البشرية » صبخة 7 
صبخة هببائوكسلين- ايرسين 6< ٠١‏ 


1- ظهاري مطبق حرشي 


1 
سيج ال عدكدنا نمام مجر أه ككغرم عود201)5 


شكل ركم -218- 
اللوزة اللمنكية (اللئية) لنعده؟ عم ناهلو 
البشرية ههاتوكسلين- ابوسين 36 40٠‏ 

3 خبيءه +001 

حا 00 
3- نسيج ظهاري مطبق تممه وصور 
4- عقيدات لمية 
3- جلا اليه 


لحان 


رفم -217- 


رجم باو 

شميرات دموية تعأتملانجوى 

5 عي قر عددة أملزك معطا مسيم © 

3 يدان الفية ع عتاشطممرونا 
حزم عضلات اللثة 


اللرزتان اللسائيتان 102515 لشدوهنآ ممنسدكز 


عباتركلين- ايوسين 8576 
1- ظهاري مطبق حرشني 
3ت قر أرزية 


وكا 


شكل رقم -220- 


مقطع يوضح شمو السن طامما ووأوماء به 
ههاتوكسلين - ايرسين 36 1٠١‏ 

1- النسيج الظهاري ابطانة القم 6 
2- الميناء قمم اممتعميه ١‏ 


3- ظهاري اليناء الخارجي هناةاعطائمء اعدردي بعاداه .* 


لفن 


4- الشبكة الددية تمن أسعناعم عا ولتعية 
5- ظهاري يناه الداغيل دمدافامطائصء عتممو معصمل 
6س لب نامي عابم ومتوماعوتر 
7- حول السسن وتلمع متعم 
8س حاجز عظمي عأمعمطه! مومه 


شككل رقم -221- 
عسلية مر السسن ‏ طلامه) هدت ةاصع 
ظهرر الباء ‏ أمتعديه والماج صنامءط 


1- الاب وتبظ 
2- اروب المنزة السنية. واسواطماه 000 
3- الماج منامهم 
4- لياه سينا 


5- كرومة ثليناء. لطعم مود ” 
6- يقبا الاب وللباء وباج اعصد : 

7- طبقة الحلايا الخارجية مادة للياء سوم امدتاك 00 
8- الميروتكاعا ممعرداء وم 1 


الحفنا 


شكل رقم -222- 


مقطع طولي في مين بشري 10019ا:10 مكبر خدمس مراث 
1- تاج السن مم0 
2- العتتى 
7 عم 
4ت الليئاء ممع 
ه- سانباع!! إن وعدفة 
ها- مصاع ةزه فانمدظ 
عت ساف الماع علقمده مألموط 
5- الماج. منامعط 


6- الملاط (السمشث) «تتاقااعمع 0‏ 
ب لإاااه ولباط 
8- قاة الجر تقد امومع 


الفا 


0 شكل رقم -224- 
مخطلط لتراكيب الغدد اللمادية الكبيرة فموع ودنام عورها ' 
ه- :من الندة اللباية نحث القلك مداع رمهثلعة ععلدطتفعفه هبس أه عم 
8ه الغد العابية الكنية قمماع ومو«تلمه 3: دع عه عزام] 
60- الندة اللعايية كحت بن د نك بووطالب تنود )لاطي عامل 
مكنا #لالاععسهمع عمابظها ععادلة 
اععدك تداناناة اععامل 
جاعنة تلد 
247 اماد 


تامعناج كتنمعق 


و استاخ مخاطية المعناة كبرد 
6ب اسناخ ممختلطة المعاة 0 
-غلايا مخاطية جالع قاد 
غلابا يالية كلاف هنا 
7- خلابا ظهارية عضاية ٠‏ دافاعضاام: 
8- مقطع مستعرض ني الاستاخ الخخاطية (61ع#ألة كنا 


شكلل رقم -203- 


ا د نتيا 

سبنة هباتزكلين- ابوسين 4 .هل 

ات اماع الحدة تاماه 
ف- ات ماعل اتتميعات اتناك عدلسؤدامع»مة 
4- الامنية اتخططة أعروك قمعا أنعتق 
5- اقتبة بين التصرض "! إعريل جمإنبطملععاها 
6- حواجز بين النسيج القنام وماق 


ابيع مدواه 

علاءت عوموتفي 

1 ماخ بعك الإضاز ‏ [امعبله ضصيمد 

2 لل نيا ١‏ عضلية زاعه الالاعطانممموقة د ادا 

3- ناة الست اعبال مقلدعويه ‏ : 
- قناة بمقطيلة اعناك عسي -. 

3 دع وااعن عوممنق هم 


الغدد اللماية تحت القك ملعم ه انافاه سوطياق 


هيانوكسلين- ايوسين 36 50٠‏ 

1- اسناخ مختلطلة الافراز المعالة مبدصام- متعد 
8- خلايا مشاطية علاءه سمع سكع 
- خلايا مصلية علا سممعة 

2س استاخ مصلية الاقرقز تامعولة كتاممعة 

3- خلية ظهارية اع اماعط توعمترقة 

4- قناة (تجريف) الاستاخ . عمل عجامعلة 

5- قناة مخططة اعنال ماري 


”4 


شكل رقم -226 


ل 


6- حاجز من النسيج الضام بين الفصرص 
7- قتاة بين الفصرص #عداك #هأناداداءعاما 
8- وعاه دموي واج ومواطا 


زلفا 


شكل رقم -227- 

الفدة اللمأية نحت اللسان عند الكلب همل هذ هطع أعموه ناطبع 
هياتوكسلين- ايوسين ٠٠36‏ شكل رقم -238- 
1 نسيج هام بين الحويصلات عدهعنا انمموم ‏ 
2- استاخ ممشاطية كأمعيلة سامصية الي - مقطع مستعرض في مر الكلب اودوع 
3+ اسناخ مخططة الاقراق فتمعدلة فمتهع هباتوكلين- ابرسين 36 4٠‏ 

- خلايا ممخاطية لاع وومعو 3 1- نسيج ظهاري مطيق حرشي تسدالاعطاتعء ددامه ود معالنتدمية 

-حلايا مصلية زهلالية) » لله مدو عمو 2- الصفيحة القصرصة دتعومعم متسس 
4- قناة لعايية أعديك روتام 3 - عضلات الطبقة اتخاطية دوم مأتمليعت 34 
5- فنا لعابية بين القصوضي 4306 ومساظعه معاسامطعامة 4- الطبقة تمث ألخاطية هدمعبتك اناه 6- الطبقة المضلة ععزه] عسلتدمد84 


ععيرها ايمر 
جنتعام ده م 


شكل رقم -30ة- : 
5- الطبقة الشاطية للجزه القؤادي في الممدة المقدماءأه اندم اتقجف )ه مومعالة 


التظاء المريّ والممدة دمتاعصدز مذ:أددومع مطورموع 8 ظهاري عمودي بسيط 5 بعبا عط امع معموسامه عامم81 
هباتركلين- ابوسين 76 85 ذ- العفلات الحاطية مومعن ع ملتمون 84 
1- الطيقة الحاطية في يي دصاة ع الغدد النزادية في الصقيسة اقصرصة عاموددم مونصها دأ خفدطع ممادمت 
التسيج الظهاري امطبن الحرعني تصالاعطافوه مدهنععدوه لدتنادعاة 6- الطبئة نحت اقامطة . لننييكن 
اد الصفيحة القصرصة مأمودمم باستديهة 7 الطبقة السملية تعيرها تملتمميكية 
ع العضلات الخاطية ممدصانه وزرعادع ده 8- الطيقة الخترجية ( المصلية)» مدعو 
4 الندد نقاطية في لمر مولع يصوت لسوم د00 و لتربط مستامطامعاة 
3- الطيقة العضللية تلاط تماتصووقة 6 تيج غام مدعنا مم ه0© . 
4- الطيقة الخارجية (اللبفية ) (هوهء60) عالتجع لخ 1 أعصاب 0ك 


جسم / قاع المدة #نالفدناط » هياتركسلين ايرسين 11١‏ 


شكل رقم - 1581 - 


1- الظهاري العمردي البسيط كنا ذامطانمء ممه سام عاوصزة 
2- رهدة معدية أأم مامد 
3- غدد معدية عمملع مهد 
4- الصفيحة الخصوصة امهتم ومنسمة 
5- المضلات الاطية عومصاته كاه لنحمن 36 
6- العفلات تحت الخاطية مومعنام ذناه 

8- أوعية دموية 

خلايا دهنية لام 4و 
7- الطبقة العضلية عرها موي و3 7 
8- عقدة عصيية مال ممع مصملة 
9 الطيقة المصلية ممه 


لفيا 


الطبقة القاطية لجسم وقاع المعددة -“صيفة حمر الكرئشر 400 
1- طلائي عمودي يسيط دعنانكطاامء مدعحتدافه عامصيزة 


2- الصفيحة القضرصة تقاومعم ومتسمة 7 
3- رهدة معدية اأم متساممو ب 
4- غدد معدية كماع مزممرر 


5- خلايا التق الشاطية..... عاليت لمعه مناممدكة 


شكل رقم - 889 - 


5- للخلايا الرئيسية كالعه ]نعط عه ومعمم2 
0 الخلايا الجدارية واه تمعتمم 


5- العفلات اغخاطية معنت 315 لناعكن 1/6 


المفا 


شكل رقم - م7 - 


ممخطط لتراكيب غدة معدية #«جلع #قفصم؟ من منطقة قاع المدة 
!- الخلابا الرئيسية فلك انم 

2- الخلايا الجدارية ‏ علاين لمشاعمهم 

3- قتيوات تحمل اقراز الخلايا الى تجريض الندة 


شكل رفم - 784 - 


عقدة الارياخ العصية في قاع وجسم الممدة هباتوكلين 
!-- الطبقة الشلبة كعلزها عدانءواج 
2- الطبقة المصلية م5 
3- عقدة عصيةا ووفاع مع مصعكم 
3- حلية عصية عنم 
خلايا نحمبة ولاعه عاهااماة 
4- جع عصبيي . طصدما ج20 
5- اوعية دموبة واعموع؟ كمن81ه 


ابرسين م 


0-0 


شكل رقم - ه58 - 


لففا 


نمف 


نكا رقم همد 


الطبقة المهاطية في جزء المعدة البالي نينا 
هياتركسلين - أبوسين * 1٠+‏ 4 
1- وعلط عطدية الم فافع 
2- الكلايا الظهارية العمردية البسيطة منداتاعط تمع #6دتمنالضن عإمساق 
3- الصفيحة اتخصرصة هتمهم ممتصمما 
4- غدد معدية كلطواع عأتاقدع 
5- المضلات أشاطية وم تند معد اتمد ك8 
6- الطبقة تحت اناطية تمجه طناق 
1 
له 


3 


الفقاء الدة ولاثى عشري في الكلب - صبئة ههاتركسلين - لبرسين 


4- جزه المدة الي «ملعمم متتوارط 


1- وهدة معدية كام عفاعهو 
2- الغدد المعدية في الصفيحة 

القصرصة 
3- العفلات الخاطية هدمعنا»: 5ذهلناععناة 
4- الطيقة نحت اقاطية ‏ وموعنم طن5 
5- الطبقة العضلية كرما جطمسكة 


8 الائني عدري ينا 
6- الزغابات ملالا 
7- خبيء زديك 


8- الصفيحة الخصرصة ‏ 5أمجممم 1508م هآ 
9- المفلات اقاطة قدمصاص ع دابعف 824 
10- غدة معدية في الطبقة يتحت الخاطية 

- الطبفة المضلية ‏ +عزشآ بداغسداك؟ 
12- عقيدات لمقية عاناهمد مم1 


3 


فلتي دع صميو - سبد باو .يه 

3 9( - صبخة هبانوكسلين - ابوسين 5 

ات : 3 ايوسين 1126م 

مه ترم 5 

1 4 5- غدد ممعدية 9م فاع اهمعادمن12 
0 

1 ليه 


فنا 


شكل رقم - 584, 
الامعاء الدفيقة (الصائم) - «تناهنا1 هياتوكلين - ابوسين 15 


1- زفاباث (للالا 

2- ظهاري عمودي بسيط د لاعطاتية تفممسلم عامصملة 
3- صفيحة مخصوصة وعهممم ممتمما 
4 عية لاك 
5- العضلات الخاطية مدمصيد كتدأبمديك8 
6- الطبقة تحت الخاطية معنا طلاه 
7- الطبقة المضلية ( لممناسانهدمآ ماده قمة ععيردا عمادعر ع عمهة) وعرمة ودلتمم 3 
8- الطبقة المصلية 5 


زيف 


زغابة في الامماء الدقيقة - هباتوكلين ابوسين 8 5٠٠‏ 
1- ظهاري عمودي سيط #ودناءطائتن تممسسلم عامصياة 


2- زفيات الامتصاص الثدم عنص ومتمموطه 
3- خلية كأسية للعه لامع 
4- الصصفيحة التهخموصة مأرومم ممتممل 
5- وعاء دمري نووم موواظ 
فاون ان لمعب نمطم عورا 
فيلات أعلناة وماعمياه امه صق 


شكل رقم - 816- 


بركيات دهية في _ هيولي. , الخلايا ١‏ 0 
ع 01 
2- زفيات الامتساص لللة67 نم وداص موطه 

3- قطيراث الدهن في الميرلي صبغت باللرن الاسود 

4- غدة كأسية عالت عملطمع 


يفف 


ينا 


ا )واطمع 


6- صفبحة مخمومة دأئومعم 3مأتها 


الع طاعموط 


4- خلبة كأمية 


3- ظهاري الامماء «تستلعطائي مهموسامه 


تالالا 
لبدييثا 


5- غلية بانث 


2 حفرة (خيء) 


1- زغابات 


0 
حفر (خبايا) معوية 7901© ني الامعاه الدقيفة » هباتركلين - ايرسين 4 3 11١‏ 


شكل رفم - 41؟ - 


الخلابا الحامضية او خخلايا (طعهه©) في الغدد الممرية » الثبت (كوبنا) صبغة هبانوكسلين - ايرسين د 
« ب رصين 5 ٠١٠‏ 


أغفا 


شكل رقم - 544 - 


مقطع في الامماء الدقيقة 5 عتناصتووط 1م 
كامدكت؟ لماعمزمز 

1- شبكة الاوعية الدموية في الزغاية 

2- شبكة الاوعية الددوية في الطبقة تحت اتقاطية 
3- شبكة الارعية الدموية في الطيقة العضلية 


الخرنا 


0 
1 
لآ 
10 

| ع 

و 00 ةّ 
اك 


أيوسين 3ه 


شكل رقم > 548 - 


شكل رقم - 1456 - 
الامعاء الخليظة - 0108© - صبفة هياتوكسلين - ايرسين 4 5* ورم ...1 
1 ظهاري عمردي بسيط داناعطائصء #ممصاافت عاجمل8 


1 خبيء لنت 
3- الصفيحة الخصوصة مومهم عمتسم 
4-- العضلاث اشاطية 

5- الطبقة نمت اشاطية مومس صطن5 
26 خقخة الفاواا .21 مامه طوفوريآ 
7-- الطيقة العضلية ععرهة بملتصد فط 
8- الطيقة المصلبة ممق 
9- لوعية دموية 7 عاعممت” ممملظ 


زغينا 


وادانا 


1- الصفيحة القصرصة همهم عنصهة 


الزائدة الدردية «أفمع مدخ هباتركسلين - ايوسين 1 1ه 


- التجويف 
2- التسيج الظهاري 


«عسدةا 
تمستاعط لامع 


3- المقيحة الخصوصة مذومعم معنتقئهة 


4- خبايا زحتر) 


م اطنس الأنسجة البشرية 


موص 


شكل رقم - 44؟ - 


5- الطبقة بحت اشاطة ه#مم طبه 
6- عقيدات انية معأنالمه طتوصمير1 
7- الطبقة المقلية بعلزها #فانجعن 8 
5- الطبقة الصلية ميمه 


يربرنا 


ذيرنا 


شكل رقم - 60 


البتكرياس - #ده»06ه هبانوكسلين - ابرسين 0115 5- وعاه ددري لعؤوت؟ لدهالا 


- حراجز من التسيج القام مسهعفا #«تهكعسدمة ععلطمائعاارة (مومماة) + 6- ثناة اعنية 
2- قصيصض عاهطمة ‏ 7- عقدة عصية #ماابيمامع عحكث] 
3- جزبرة لانكرهانس كمد ط عومد[ كن بمزوم 3 صفيحة فائر - باجين العصبية 

4- استاخ (عنباث) بنكرياسية تلمععطله عتله عمد متنساعوه - عمم1 


0 الات 
مقطع مكبر من الشريحة السابقة * 1٠١‏ 
21- الجزء الاتزيئمي 
3- الجزه الراموجيني من غملايا الاسناغ عفان عنالهععه مهم اه كم 
4- ليزه الفاعدي من خلايا الاسناح علانت 16 


5- الجزه المركرتي من خلايا الاستاخ 


6- شعيرة دمرية 


7- البزه الفورمول 


3 شكل رفم - 2308 
الجزء الايكي (20م عشةةعه»ةة) من البتكرياس » عياتوكسلين - ابوسين >« ٠١‏ 
تامعطله 


1- استاحم 
2- فاعدة الخلايا الانزيمية لاع عنام عهدم له فى امعط 
3- التباية الحرة للخلايا الاترعية 5لاعه عن ممع مهم كه لمع لمدنم 


4- اتوية الخلايا المكزية ‏ كلاعه #مصلعة - ممالعه؟ه كنفاعدع 
5- صفيحة قائر - باجين العصبية 


شكل رقم 253 
حبيات الزالموجين في الخلايا الانزمية في البتكرياس- هياتركلين الحديني 76 50٠‏ 
1-- حبيياث الزابمرجين في الناياث المرة للخلايا قالع عنامععهمم عه فد لستندية مذ ممانهدج مجومسرة 


2- الثواة والنربة عوامعاعنه سه ستصلعت21 
3- حواجز من الع الضام (مبصعةا ١6لا‏ ناممدده بملبداةا #عامة) عيصدن3 
4- الفظة ا يناتا 


شكل رقم ٠64‏ 
الجزه المورموني 84م 250067106 في البنكرياس (كمهطع# صم نه فامعانا) 


صبنة مالوري 36 4.0 

اد متخ 

2- نعلايا - 0 (حامضية التفاعل) 

3- خلايا - 8[ - (قاعدية التفاعل - السولين 
4 خلايا كلما 1 
5- حاجز مع شعيرات دموية أ«هلانوف طاه هودعاة 


فنا 


سخطط لدورة الدم في الكيد 0-0 
1- الكبد بديكا 
2- الطحال لبدديننا 
3- البتكرياس و 
4 الأنني عشري اسستوعهم 120 
5- للعي النليظ المستعرض > ومل0 مواعوهم7 
6- الوريد الاجوف الاماني هنا همعن مواعكو1 


7- الأمر البلني قامهه أممنممه هم 
5- الشريان الكبدي لمعاتة متاهمه11 
ف الوريد البإلني ماع لمممع 
0 القناة الصغرارية المشتركة +عنيل 8:16 ممم ميمح 
1- الوريد الطحالي مهن عتمعلمع 
2 شرابين الأمعاء لمعه لممتتهام1 
14- الرريد البنكرياسي ماع عنام ممموع 


شكل رقم 255 


51000 عن أهد سيد 
ا 0 
17- القناة الصفرلوية 
18- القناة الصفرلوية امشتركة 0 
19 ,20- فروع من الشرايين والأوردة حم 0 
1- الثلائي البلحي : 1 
23-ه- زيع من الشريان الكبدي ‏ برتعاره عزنهومم 0 
23-ه- فريع من الوريد البإلي ماع؟ لساءمم اه اعم 
من 0 م 
0 3 00-0 
0 مه لسمامعت 
27- الوريد الزكزي 0 
4 يريد عت اقصبص دوا برد 
29 الرريد الكبدي قاع عنزهيهء11 


ب 


كبد الخترير جنا وا 
هياتوكسلين - ايوسين 0136 1 

1- قصيص كيدي عاطم 
2- حبال كبدية (ق1وطممععهم جعنانا) كمه عذتع 11 
3- وريد مركي مع لمعتممع 
4- جيبات وريدية ا 


ليرفا 


شكل رقم لفلا 


5- حواجز ماده 
6 الثلائي بين 
ه- الشريان الكبدي لزتعلة عأنهوم21 


ط- القناة المفراوية ‏ اعناك 11 
ع الرريد البإني ‏ هأعا شاعو 


نا مس11 


كيد الأنسان 

هياتوكسلين > ايوسين > 8و 

1- قصيص كيدي 6 
2- وريد مركري ماعل آديامء©. 
5- حبال كيدية5ةهمه #تلممء13 


الفا 


9 


شكل رقم 104 

حيبات الكلايكوجين لي خلايا الكيد » صبغة كارمين بطريقة بيبست 3180006 
1- حبيات الكلايكرجين #مادصدت معومه2!© 

2- البواة كبعاعن20 


شكل رقم لهذا 


5 ترسب الصيغة في الخلايا النجمية الاندوثيلية (خلايا كوبغر ##النندة) في الكبد طريفة زرق لزرق الخيلين» ويعدها 


صيخ الانوية بمادة السفرانين 80+26 
+- الخلايا الكبدية ‏ وعازءماهمء21 
3- شميرات سرية تلجت 
3- الخلايا التجمية ‏ تعالاعه :اك 
4 الوريد المركزي ك7 - لامع 


القنيوات الصفراوية لادءناههت - علن في كبد الأرنب» صيخة كروباث القضة 26 1٠١‏ 
1- القنيوات الصفرلوية نلدحذاهدت -علقط 
2- شعيراث دموية داخيل القصيص 


+1”/ اطلس الأنسجة البشربة 4 


9 
. ٠9 

سس 
اإللده ! 1 
ايه > اجن 00 
زرف 3 لازور - برلين 12م 
1- قصيص كبدي علبيام] 
2- وريد يللي >< لسدييننا 
3- وريد باقي حبرل الفصيض مع لعاءوط 
4 بيات 7 كلم مم5 
5- وريد مركزي مه لمعامن ‏ 
6- وريد تحت القصيص مع تعلن806100 


شكل رقم 757 
الالياف الشبكية لي الكبد ععبانا دنوءةة) عدادعناء8 
صبغة ثترات الفضة 1 5٠‏ 
1- لمدار الوريد للركري ‏ . أله» ضء؟ ادتامعت 3- الياف شبكية ع6 +قادعناعه 
2- خملايا كبدية ععالزعه ع1 4 شعبرات دمرية ‏ كمتتهاانجت 


وذنا 


شكل رقم 3777 - 2 
كيس المغراء عقف هاط - للعع نقط في جدار الصفراه- 
هباتكسلين ابنيسين 11016 


1- نسيج عمودي بسيط صمدتاعطا ادع مامه عامام51 


زماادت ممعم وسدصام) ١‏ 
2- صفيحة مخصوصة عاءمه»م مملدها 
3- العملات الخاطية مومعاص كأمليهه 
4 الطبقة المصلية ودوعة 1 


14 


شكل رقم 504 


مقطع مسستعرض في فناة الكبد عباتركسلين ابرسين 6 40 


1- الطبقة اغقاطية معنو 3- طبقة من النسيج الضام ؟عيرها عدسدذا #«نمدمم 
2- الطبقة العضلية #عنزها #هاعوها36 4- حزمة عصية اتاسنا 


نلف 


خنا 


2- ظهاري عمودي بسيط 
3- صقيحة مخصرصة 
4 عيه 


فناة كيس الصفراء الكيدية 
1- صياماث نشبه الطاث في النزنة اقاطة ##دضناهدكه وذاه) عطظ مدزول/ 


شكل رقم 265 
عنونا 6ه مللناوسهم 


المضلة 
6- الطيقة الخارجية 


. 


7-نطيقة خارجية من النسيج الام ؟عزها معنا #اناتمصدمه بعادت * 


جعرها بوابك سكا 
مدميعة 


- الجهاز البولي- 


سعاورة وممسلءنآ ع1 


هو المبهاز المسؤول عن طرح المواد السامة خارج الجسم والمسؤول عن التوازن الملحني واماني لجسم » ويتكون الجهاز 
من الكليتين والحالبين والمثانة ومجرى البول . 


الكلية 


وهو عضو يشبه حبة الفاصوليا في المظهر الخارجي ؛ لحا جانب محدب وجانب مقعر (النقير) حيث يخرج الحالب 
والوريد الكلوي ويدخل الشريان الكلوي » ويغطي الكلية من الخارج محفظة من النسيج الضا, 
وني المقطع الطولي للكلية يكن تميز منطقتين : القشرة وهي المنطقة التي تلي امحفظة مباشرة وتتكون من نسبج ضام 
خلالي ضئيل تنغمر فيه اجزاء ممختلفة من النفرون وهي الوحدات العاملة في الكلية » وترى كذلك بقع صغيرة جدا حمراء 
اللون هي عبارة عن الكبيبات او جسيات مالبيجي . 
ومنطقة اللب او وسط الكلية الذي يلاحظ فيه اقاع او اهرامات متجهة بقواعدها ناحية القشرة وتلتقي رؤوسها في 
حوض الكلية مكونة الحيات الكلوية المثقبة» هذه الثقوب هي نباية الاناييب الجامعة للبول . 
الوحدة العاملة في الكلية هي النفرون » وتحتوي كل كلية علئ -١‏ 4 مليؤن نفرون » ويشتمل على التراكيب التاللة 
أ جسيات مالييجي او الكبيبة وهي خصلة من شعيرات دموية محاطة بغلاف ثنائي من خلايا ظهارية حرشفية 
تسمى محفظة بومان تحيط بالخصلة الشعرية كالكأس » والفراغ -الضئيل بين الغلافين يكون مأوى للسائل 
المترشح » اما التخصلة الشعرية فحتكون من تفرعات الشريين الوارد التي تتحد بعدذلك لتكون الشريين الصادر. 
ب- الانبوب المتعرج الداني يتصل هذا الانبوب بعنق محفظة بومان من الاعلى وبالذراع النازلة من عروة هثل من 
الاسفل ء ويكون ملتويا في الجزء العلوي وموقعه ضمن منطقة القشرة. هذا الانبوب مبطن يخلايا ظهارية مكعبة 
الشكل » نهاياتها الحرة نحوي زغيبات ووظيفته اعادة امتصاص المواد المفيدة التي ترشحت مع السائل في جسهات 
مالييجي مثل الكلوكوزء كلوريد الصوديوم - الماء والحوامض الاميثية وبعض البروتينات . 


وفنا 


ج -- عروة. هنل » تتكون من فراعين النازل ارفع قطرا من الصاعد ويتكون جدار الذراع النازل من خلايا حرشفية وتجويف 
واسع » اما الصاعد فخلاياه مكعبة الشكل » وظيفته في الثدبيات رقع الضغط الاسموزي في نسيج ماع الكلية 
لحفظ مالماء » وتويجد عروة هتل في متطقة اللب في الكلية.. 

د- الانبوب الملتوي القاصي » ينتهبي الذراع الصاعد من عروة هنل بهذا الانبوب المبطن بخلايا ظهارية مكعبة الشكل » 
وعند اقترابه من الكبيبة تتجاور خلايا مع خخلايا الوعاء الدموي وتسمى عند ذلك البقعة الكثيفة » ويقوم هذا 
الانبوب بضبط التوازن الملحي والماني في الجسم لانه يساهم في عملية تيادل ايونات الصوديوم والبوتاسيوم وكذلك 
يقوم بافراز ايوتات الهيدروجين والامونيا في اليول ‏ 

ه- الانابيب الجامعة » وهي أنابيب صغيرة القطر مبطنة بخلايا ظهارية مكعبة تمتد من القشرة وتنتبي في الافاع على 
شكل اشعة تماعية » تقوم هذه الانابيب ياعادة امتصاص الماء الزائد في البول . 


المثانة ويجرى البول - التركيب المجهري لما واحد ابتداء من الاقاع وحوض الكلية والحالب والمثانة وكلها مبطنة بنسيج 
ظهاري مطبق انتقالي تستند على صفيحة مخصوصة من التنسيج الضام الكثيف » وتغلف الخلايا العلوية للنسيج 
الظهاري طبقة شمعية صفانحية تعمل عازلاً بين البول وبين جدران الاعضاء . 


تليها الطبقة العضلية التي تنجه اليافها في جميع الاتجاهات بدون حدود وعند رقبة امثانة تننظم في ثلاثة طبقات متميزة 


كي تمنع رجوع البول الى الحالبين» اما مجرى البول فهو عبارة عن انبوب لحمل البول الى الخارج ويكون مشتركا مع 
الفتحة التناسلية عند الذكورء اما عند الاناث فيكون مستقلا . 


الفاذج النسيجية من اجزاء الجهاز البولي للأرنب اوالكلب تثبت بمحلول زنكرء او ٠١‏ / فورمالين » وتصيغ المقاطع بصبغة 
اطياتوكسلين - ايوسين. 


آننا 


الجهاز البرلي - مماديرد مدحتونا 


مخطط لتزاكيب الكلية (عنحم) 0969 كا مقطع طول 


-١‏ لفافة (كربة) كلوية دمن اهممم 
2- غفلة دهنية مانفوف مدوم تق 
3- محفظة اليفية مومه جبدوءط6. 
4- اشمة لية درف رجمال ومس 
5- لوردة نجمية قمهم ماملاعيع 
6- فريع أفظة --115ذ0 
7- كبييات تامعتمملع 


8- شريان من القصيصات ناته روأناها معام 
9- وريد بين الفصيماث 8؟ عمان166جعاهة 
10 شرايين مقوسة لمان مالتسمم 
11- تاعدة الغرم علنتمم ترم )ه ميمه 
2- شريان بين القصرص ‏ 1نوعهطام! اهز 
13- وريد بين القصوص داع مهدا وعييز 


14- هرم كاري عتم عجرم لمدمر 
15- مليمة كروية هللاعوم لعدمم 
16- مدوعطترت معية 


شكل رقم -366- 


7- كؤوس الكلية وععتلس لمعم 


18- الكلية نا 
19 الاب عام 
0- وريد كلري ينين 
21- شربان كلوي مامه لمعم 


2- لقوب الحليات ممم برعملا جومم 
3- انيبيات جامعة ‏ مماباطناة ومناءهاام 
4- اللب ماله هده 
25- شرينيات مسظيمة ‏ عأوأمعارة لسعم 
6- وربدات متفيمة ممعت لمتممع 
7- اوردة مقوبة كهاء عاجدعرع 
8- الحدود بين منطفة القشرة واللبء 

29- الأثايب المخرية #عتناطس لعادناميمم. 
0- عفظة الكبية ‏ علقهوه عطنجعوملع 
31- الانايب الستقيمة علاطي لمتعممر 
2- الجزه اللتري هم لعاناله تنمت 
33- رعاء دري صاجر لعقهت» همان ميلك 
34 رعاء دمري رارد امومع لممماط امام 


الخنا 


شكل رقم -267- 


مخطط لتراكيي الوحدة العاملة في الكلية «60طجعل8 مع دورة الدم قييا 


21 حفن ونان ' عاناقمف ممدصيوق 
2->ب,الجزه الداخلي من الحفظة 7 8 
3- تمريف الحفظة ممصا 
4- الجزه الخارجي من الحفظة 

5- الاتبوب اللتوي الداني 8 علدظهة قمانامبادمء لموتجممع 
6- الظهاري العمودي الغدب 


7-- التخطيطات القاعدية للخلايا الظهارية 
9-8- عروة هثل (الصاعد والنازل ) «وما والع11 إن معنا وم المعمعة مد و«أل مص 


10 الانبرب الملتوي القامي ولباطين فعان ام عدم تماوزق 
لل الانبوب الجامع لحان همناعملامن. 
2- قناة الحلمة تعتسقه بررعل جوع 
13- نيج اتغالي مستلعطائمء لعدمتاعهم 7 
14- شريان بين الفصوص 


15- يريد بين القموص 


الما 0 


16- شريان مقوسة العامة عانتمعع 
7 - وريد مقوية ماع عاناهعة 
18- شريين مم ني نين 
19- وريد مسيم تدمع لمعم 
0- شريان بين القصيصات معامة عهاناطه! بعامز 
217- وريد بين القميمات ‏ صعب عملدطه! جعامة 
2- شريين ورد عامتتعامة أمع ملاع 
23 - لمّة (خصلة) شعرية لت 
24- شريين صادر عامتماعة معمع ]كه 
25- وريدات مجمية انعد ملاعيه 
6- اوعية دموية في الفشرة ععاومه هأ أعموح لممواط 
27- غلايا._ البلاية, للشريي < 7 
الع + 3 لعمملو اتدل 
مدص مليمماة 


إفنا 


المحفظة 
2- القشرة 
3- الاجسام الكلوية 


4- اجزاء التفرون القاسية وائدانية ممتطوعد كه عاممع تستعتة ممه أمستسمع 


0 
كك 
#ماععناجا م لعددر 


5- 
6- اللب 
7- 


الاشعة اللية 
اللب 
عرارى هتل والاثايب 


قرم بجما دشم 8 
انلع 31 


الجامعة كاعن ودتاءطاده فده درمم! ع'امويز 


كرية كلوية 2نلعوداومده أه0»: واجزاء التفرون القاصية والدائية 

1 
0-0 0 7 5- الأثبوب التري الداني عأاانة لفاسناهددمه لمسنده 
0-2 السطح المتص من الخلايا ععلدم تاكاه 
ا . الجزه القاعدي مع الخلايا الخطلطة 
“6- الاثيرب الثتري القاصي هعلناانها 64اسلو همه موتك 


اونا 


شكل رقم -270- 
تخ ااببعمي !1 كزين كب لكر 


+ الشرزهين الرارد علمامعاجة أمععاقة 
2- جهاز جار الكيية كلاعه تقانصعووماع سسواة 
3- الخلايا الحخارجية للعه إمثات ميقع 
4- الخلايا البطئية لاعه لمتقطاه 0م 


5- الفشاء القاعدي للاتيرب المتوتي القاصي 
عاطن لعناله ادرف لمتكتل كه عوط نمعم امدمط 


0 في قعل لأع هد 
7- خلايا جهاز جار الكبية المركب #عام ددم عدلدمعمروالع هاس( أن وال 
8- الشريين الصادر عامامعاعة امعععكك 


9- تجريف الكبية الشعرية الدموية 10- تجويف الكرية الكلوية 
11-- قرب الخلايا الاندوئيلية ١‏ البطتبة) ‏ للع لمتاعطامفع معدم 


12- الخلايا 'الإطاتية كلاءه لمفامهام قم 
13- الجزه القاعدي من الخلية 

4- فحة نحث الخلية الرجلاء وعمهمه وزابرومك مونم 
كذ - رجل كاذبة هتلوج معدم عارعم لمع 
6- حاجز الخلية الكاذبة الرجلاء عاترعه لمم عملنمعطهها 
17- ثراة الخلية الرجلاء مانام ونارع مهمع 
1] - خلايا لليزونكايها عااعه لنحرطم ممعم 
19- خلايا محفظة بومان عااءهمدومة أده المت 
20- غشاء قاعدي جم معد تمقو 
21- الاتبوب الملتوي الداني ملسن مماساو جوم امستدموع 
2- تخطبطات قاعدية ومتاندياه لعموة 
23- حافة الخية الخططة (تشبه القرثشاة) تعذومط للعتوط 
24- الياف النسيج الضام عممعنا عاناعمصومه أن مم1 


شكل رقم -201- 
مقطع في كلبة القلة. هباتركسلين -- ابرمسين >< ٠غ‏ 


1- المحفظة, ينات 
2- القشرة عم 
0-8 مخريط كلو عنمه لهدعم 
-١‏ الأثابيب الملترية القامية رالدائة .علاطي #ماساهادده لمعا فمه أسصندهط 
© وريد نمسي من عاوتاعيه 
3- شريان مقوس الإتعامة مأسوعة 
4- الاب 31055 


4ب عرارى هتل رالاثايب الجامعة مادطده ودتعملام قم منرمما و'[عمعل1 


الكل رقم -272- 

مقطم في كلية القطة بمد زرق الاوعية الدموبة 6< 7١‏ 
-١‏ شربان مقرس تمع مسمية 
2- شريان بين القميصات صقاعة سماسنام ا تعفط 
3- شريين واره إتعاعة تنوم اله 
4- غصلة شعرية اليه بومسلقارت 


نا 


١ 9ه‎ 


ه-1- اللراع الصاعد من ص ل 


1-6- الاثبرب الملثري 0 علد طن مغلناام دهم 6 الهاكتق مقطع في منطقة القشرة من كلية القمطة هياتوكسلين-'ايوسين 24 ' 
2- الاثيوب الجامعا 0 1 1- كرية كلوية 000 3 
03 يا 9 +- الغلاف الخارجي تلكرية ا دن 

: -- تجويف الكرية , 57 ش - 

ا 10-6 عمرية + ع هنا امت 2 


ل- حانة الكلية المخططة (الفرشاة) 
ع- القاعدة أشخططة 2 
3-الانبوب القلتزي بس 7 ع ل لالس 55ت 
7ه ونا دوق - : اصعمص املاط 


شكل رفم 276 
جهاز جار الكيبة ني الكلة - جعأصصم ؟هلهعصدولع عسداع داعبال 


تفاعل شبك 36 900 

- الانبوب الملتري القامي عااطنا مماساعجومه الماوتة 
2- القمة الكثيفة ععمعة لماز 
3- الشريان الواره أعجت؟ امععالة 
4 غعلايا جهاز جار الكبية كلاءت كملع دواع - فاخلاة 
6- لمة شعرية 3203000 


مجب/ اطلس الأنسجة البشرية 


فنا 


شكل قم 277 


الحالب اول مقطع عرضي 0.5 هباتوكسلين - ابوسين 8036 
1- نسيج اتقالي ‏ وسناعضام لمدمتتعمدما 
2- الصفيحة الخصوصة ماممدعم اممتهطا 
3- الطبقة نحث الخاطية مدممناتد دان 8 
4- الطبفة العضاية تعرها #ملتعسكة 
ه- داشية طولة الترتيب لهمنفستودطط< عمط 
ه غارجية مائرية ازتيب كطلتدتك اسه 
6- الطبقة الخارجية انمه 


ليينا 


تكله 375 


0 "#ن 
شي جر ل اغا ع بوي ابسن ا 5 : 
و النسيجج الاتقا 


64 


شكل رقم 279 

مقطع في الجزه العلوي من جدار الثنة » هباتوكسلين- ابيسين 36 5٠‏ 
1- تسج اتقالي ' :صنانامطانمه أهدونائس م1 

2- صفبحة مخصرمة وهم دسمنامهة 5 
ه وعاء دمري اععيه؟ ملظ 

3- الطبقة تحت انخاطية مممعنام طنة 

4 الطيقة المفلية ‏ #علزها جهانعهن84 

-٠‏ داغعلية طرلة لممنقساتودمارعممط 

ع- وسطئْ دائربة . “هلناكات 21:4816 

ل- غارجية طولية لههناسائهده! 6عاند0 

5- الطبقة المصلية لنينا 


شكل رقم 280 
مقطع في الجزء الوسطي من ججدار امثانة » هيانوكسلين ايرسين 36 4.٠‏ 
1- نسيج اتتقالي «عتلعطاتم» تهدهناعصدمة 
2- صفيحة مخصرمة هاءمه:م ممنتدها 
3- الطبقة نحث الشاطلة ومعممتطن5 
4 الطبقة المضلية ‏ #عيرها مقانمعن34 


ه- طرلية هملس انومما 
0- دائرية 00 
5- الطبقة الصلية ممع 


فا 


وم و ج 201711 


الفصل السادس عشر 


الجهاز التناسلي الذكري _ 


00077097777857 050 000700007 0007 0010700010 لجر 011 


الجهازالتناسلي الذكري 
سعاوره عوتاعسلمرمء 1 عل1312 

يشتمل هذا الجهاز على الغدد التناسلية الذكرية واقنيتها والغدد المرتبطة بها والعضو التناسلي الذكري. 

تعد الغدد التناسلية الذكرية (الخصيتان) غددا مختلطة الافرازء اي أنبا صماء وذوات اقنية في وقت واحد: والجزء ذو 
الأقنية عبارة عن غدة مركبة انبوبية وافرازها هو الخلايا الجنسية » اما الجزء الاصم منبا فهو افراز تقوم به خلايا متخصصة 
تسمى (كلاعه هذللاعآ مه لفناناة 6نم 

الخصية محاطة من الخارج بمحفظة من النسيج الضام يليه عادة غشاء الميزوثيل : ون المجهة المقعرة من الخصية يوجد 
تثخن في المحفظة يسمى 5ذا5! تاتنات 71601351 حيث تحرج منه الاقنية وتدخل وتخرج من خلاله الاوعية الدموية والاعصاب 
ومنه ايضا تنتشرمثل الاشعة حواجز تصل الى المحفظة تفصل الخصية الى (90؟) جزءا هرمي الشكل ويدعئى فصيصات 
وكل فصيص يحتوي على واحد اواثنين من الانيبيبات الكثيرة التعرج والمبطنة بخلايا ظهارية جرثومية والقي نكون على 
- خلايا مولدة جرثومية »ونخلايا ساندة تسمئ خلايا سرتولي 5لاعه 561011 والخلايا الجرثومية (الامشاج) تتطور من 
الطبقة القاعدية للاتبوب نحو التجويف وتتحرر فيه بعد ان تكون نصف ناضجة تحوي على (08) زوجاً من الكرونوسومات 
وتسمئى (حيامن) والي تتحرر في الانيبيبات المنويه ومنه الى البوبخ ومن ثم ثم الم لى الأحليل الذي يمر خلال غدة البروستات 
عند عنق المثانة؛ ونتكون الغدة من (#0- 00) فصا صغيرا من النوع الانبوني الحوصلي المركب اما غدة كوبر فتكون من 
جسمين صغيرين مطمورين في غلالة الاحليل من الخلن وهي من النوع الانبوني الحرصلي المركب ويكون مجرى البول 
والقناة القاذفة للمني في مجرى واحد من خلال احليل القضيب ولغرض دراسة تراكيب انسجة هذا الجهاز. تؤخذ تماذج 
نسيجية حن الجهاز التناسلي لذكر الجرذ» وتثبت في حلول زنكر وتصيغ الشرائح بصبغة اهباتركسلين ايوسين. وكذلك تماذج 
من غدة البروستات عند الكلاب. 


نكف 


شكل رقم 281 
لجاز التاسلي الذكري ممادرة م اتصسط ددا مدال عار يري 5 
صق 
3 للخصئ المتصفة مسستاعملامم 
مسخطط لتزكبب, الخصية البشرية هتاكت7 ومراحل غر الحيامن مشمعوم هوم 0 م -- 
0 ل ف مر رمي ممملتدمة؟ ممتس1 
:1 0- خلايا مهدية ولامه لمنستلك 
[- للفوصط 9 1- خلايا مكعية لاع لعلامانه 
2- وعاء سري الاسهر مدعمدكمة مس0 
3- ععلايا النسيج الفا عدممن مان مهومه /ه لت 21 5 

5 12- نطفة لنتدمتجههم5 
آل حواجز من السيج الغام امع ممصم وباممصصده 3- غداء إيني عقل بي سينا 
3- فصيصات م 0 إن بور ار لزنت تاماه امدجعرها 70 
17- افنية تقل السائل التوي متوطيه اكد اتستصية ‏ ال 9 مد ممم 
خاي مراحل متنوعة من الحيامن يسيس 1 نسب لفاو8 

4- علايا رتيل »لا عن يبري ميري اريخ 

5- بزرة النطفة تسم نوتس ست عو 15- ظهاري ذرحافة نشبه الفرفاة 00 0 نهنا 

6- خلية نطفية اولية وري ديه لنسايية 
7- ارية العطقة ١‏ )سفن 17- طبقة عضلية طرلية التزئيب ماعطية #عترعط تمادجوسد تعطفدةنهدط #ممما 
4- لاف يننا 8- طبقة عضلة دائرية التررب وعلية تعرها عممتتدساد جمتتدعق علئية ١‏ 
ل نسيج نمام بيني < دعن #اناتمدهمما أعنانعات 1 و1 زد مضية طرلة اليب غاربية ‏ #عزها تمأمعدم لمستفتهده! 1د 
ايييات مستخيمة نائلة للمني نعم تاطس عه لس ا جعرها متصعن عنا مسوم جا 0 
1 الشبكة الخصوية متهم عمد امو سد 


زلفا 


مشطع في الخصية ٠‏ هياتوكسلين - ايويسين 36 4٠0‏ 
1- طقة الثلاتة اليفاء ‏ همدتوططله عنصلا 
2 طبقة الغلالة الرمائية هده 1نحهه ‏ #عنم1" 
3- اقنية نقل السائل المنري ععنداطامة مده لنمنممة 
4 خلايا ليدج البينية عنفدرم] 6ه عللته اعنانادتعاعة 


شكل رقم 252 


إرلفا 


سق 


5-5 


مقطع مكبر في التنيرات ##للاطنا؛ 6د0ع/نهنجع5 عباتركسلين - اريك اح 


1- الطيقة الوعائية تده أناععة/ معتوياط ‏ 
2- بزرة النطفة تمن نممهه ممعم 
3- خلية نطفية أراية . #الاعه ا شادمعمة مم2 
4- خلية نطفية ثائرية عالعولهممعمة ممفدمعمة 
2-6 ممه تووممة 
6- خلايا سرقول ا 
7- خلايا ليج البينية هناما 6ه عالعه لدناناء جعامة 
8- وعاء دموي أعتع؟ ممما 


لها 


مسنطط لمراحل نمو الحيامن 
1- جدار القناة المخوية ٠‏ إمن4 مهمد 0# الدئهة 


2- علايا سرتولي كلا اامعده 
3ه بزرة النطفة تنان0 ع0 لمعم 
4- خلايا نطقية اولية ملعم ) مم5 
5- ارومة النطفة 007 
6- نطفة مع مامجعرة 


م0"/ اطلس الأنسجة البشرية 


شكل رقم - 284 - 


نافا 


لكف 


شكل رقم - 286 - 
فناة البريخ عفنت زفنة اجعسداعنا هياتوكلين - ايوسين < 11٠‏ 
1- القئاة (مبطتة باليطانة مع الصفيحة الخصوصة) 


أ2- الاقنبة المشرية الموصلة #عاقع ماله لصتو 
+ 3- نسيج ضام ليني مع ارعية دموية فلعمدع! فمداط طافي مدامعنا ع«تاعمصدمه عنددمطو1 
4- مقطع مكبر في قناة متوية. 


هيبامتوكسلين - ايرسين 5 1٠0‏ 


8- و 

1 بطاني مع أعلايا سرتلي هلاعه نامهرعد طافن دسسانامطاام88 
2- غلايا مكمبة ظهارية ‏ بطامه دمدظعطاني لعدتمطد© 
3-- طبقة عضلية لبفية بعرها معلتصصيه - معطتع 


يذفا 


القناة الاسهرية - 121655 ونتاعياها - مقطع مستعرض 


ل الطبقة الخاطية ممم 5- الطبقة الطارعية. . ٠‏ علاتامع لم 
علبقتين من اللخلايا الظهارية مع الصفيحة الخصرصة 6- عصب مع وعاء دمري أعموع؟ لمواط قسة مبلة 
2- طتة عضلة طولة داغلة ‏ معيرها عةانمعسم لمدنةنانهدو! معط 


3- طبقة عظلية ؤائرنة وسطى ععتردا ؟مأناعةنتج عمتتصرك ولمفتم 
4- طيقة عضلبة طرلية خارجية يبروا بمايعست تعمتضيهتهددما بعاد 


الفد 


الحريصلة لثوية ملم»» لعملصعة مباتركسلين - ابرسين 2 +01 
1- عطياث الوطيقة لشاطية . مممصام عطا مأعفامظ 
لدي دستاء هات 
6- الصفيحة اقصوصة 0 
2- انراز الحرصلة الموية مضع لمستصمم عن ومن 


شكل رفم - 288 - 


00 هم عو امدسم 
4- الطبقة الخارجية مع أرعية دمرية كأقمدت؟ 4هدماط طلا» مفانامم مم 


امف 


شكل رقم - 289 - 
خدة المرثة (البروسعات) البشرية مصاع عاهاووم2 في فثرة البلوغ - هباتوكسين - ايرسين 5 ٠١١‏ 


1- قناة الغدة تعدل عمل فم هلع 
2- عضلاث ملساء معام ممم 
3-- طلبقة عضللة - ليفية #هلزها هاتصفياسم - ومطا 2 
ع حزم الالياف العضلية 
- وعاه 
وعاء دمري ْ 2 


4- صفيحة (فاتر - باجين) المصيية 


فنا 


لا 03 


5 ا شكل رقم - 290 - 
غدة البروستات (الولة) -: لهاع عاهاومم مياتركلين - ابرسين 
مع 8 ععه-ه 
1 0 4- القناة الداققة اعبك مهدع مزع 
2 طبري قر ا 5- اتبورة الاسهر كامعمعاعة ستاعمة ستااوسة 
تيد ريه 3 إلاك تكو 6- نسيج ضام بين القصرص عدكقة ع«ناعمدممه بدان0ه1 +1506 


2- حصياث مرثية (بروستاية) 4موة 5 7- حزم العضلات الملساء عاععدم ممصو أن وعلممنه 


لفف 


القناة القاذفة لمي (مقطع عرضي ) هياتوكسلين - ايوسين 0ه 


5 تويك معسة 

-- البرامن كدممة 
2 - لية ني الطبمة الخاطية هومعناس ]0 2014 
3- نسيج ضام عناكعنا عتمم ممت 


8 - أوعية دموية ولعمده» لمملط . 
4- خلايا دهية عااعه عمموالية 


فففا 


شكل رم - 281 - 


شكل رفم - 292 - 

مقطع مستعرض في العضو الذكري لطفل (كندت2) عيياتوكسلين - ايوسين 

ل كه عم . 

1- الجلد نه 6- تجاري الجسم الكهن ددعم معنت ممعم كه وعتا دوت 
2- طيفة الشلائة البيضاء عتوساطله هندب 7-- شريان مركري ‏ << العامة اممتوعت ‏ 
3- نسيج غام واوعية دمرية هاعمدع؟ ممما طاذه عسعفناء«ناعممومت 8- الجسم الامفتجي للقضيب نكمتي ممه كرام مح 
4- الجسم الكهن للقغيب اناوه م عله كلاح رمت 9- وعاء دعوي 7 إعددم؟ مم81 
5- حواجز للتسييلة 0- الاحليل معنا 


م750 اطلمى الأنسجة البشرية 


نوفا 


يفا 


11 
151 
2 6 
5 
111 
1 

: 


, 


شكل رقم - 293 - 


شكل رقم - 294 - 
مقطم في غدة (كربر) عند الانسان هداع لهتطاءتدمطانا8 هياتركلين - ايوسين 10١‏ 
1- غدة مخاطية حوصللة اثيرية مركبة فضدلع عهلدع«لة وأناطناة لمتموادمه كنادعلاة 


2- نوات انبوبية كامياك عهاتاطنا] 
3- نسيج مخاطي ظهاري مس تامطاذي سامعد الا 
4- صفيحة مخصوصة «توممم ممنصهما 
5- حبييات افرازية في التجريف معصدآ مذ كعأبتممعع روماعمعمع 

عدععنا ع«اتاعمممم [هناناة 1006 


6- نسيج ام بيني 


يفا 


الجهاز التناسلي الانفوي 


- الجهاز التناسلي الانثوي - 
معأورة ع«تاعسلوومع: علهمء1 

يتكون الجهاز التناسلي الانثوي من المبايض وجهاز من الانابيب التناسلية (أي انابيب الرحم والرحم والمهبل والفتحة 
التناسلية المخارجية . ) 

وسندرس هنا الغدد الحليبية التي هي ليست جزءاً من الجهاز التناسلي الانثوي - ولكانبا متعلقة به وظيفياً. 

يعد المبيضان غدتين مختلطتين (اي صماء وذات اقنية) يفرزان هرمون الاستروجين والبرجستيرون » وكل مبيض 
مغطى من الخارج بمحفظة من النسيج الضام اللي تليه طبقة من النسيج الظهاري المكعب البسبيط (الجرثومي ) » ثم 
تليه منطقة القشرة ومنطقة اللب الداخلية » تنكون منطقة القشرة من سدى خلوية مزدحمة 28دهة)8 التي هي عبارة عن 
اسناخ مبيضية عاعذلا0؟ لهناه في فترة ما قبل البلوغ تيد وكأسناخ أولية او بدائية » اما فترة البلو فتميز يوجود الاسناخ 
النامية ونتاجاتها النباثية .مثل عاعنا!ه؟ عناعماج ستساع اب هومميمت. 

تستغرق الحويصلة الناضجة اوحويضّلة كراف في نضوجها من ٠١(‏ - 14) يوماً نظا للتغيرات الروتبنية التي ترافقها 
حسب نشاط الافراز الهرموني » وهذا متزامن مع التغيرات الدورية في الرحم » يرافقها تغيرات ملحوظة في الغدد الحليبية . 


قنانا الرحم : (قناتا فالوب) تمتدان من الجايض وحتى الرحم من الجانبين» وتتميز في كل منها اربع مناطق : 
القمع الذي يفتح مقابل المبيض وتكون حافاته متعرجة » والمنطقة الوسطى (3انامدتة) الني تكون ثلي طول القناة وتكون 
رقيقة الجدران تنتهي ببرزخ يربط القناة بالرحم . اما الجزء الرابع فهو امتداد القناة في الرحم حيث يزداد» سمك جدار 
القناة كلا اقتربت من الرحم ويضيق التجويف الذي.يكرن مبطنا بخلايا ظهارية عمودية بسيطة مع مجموعات من الخلايا 
التي تكون مهدبة . 

الرحم - وهو عضو له شكل (كمثري 226 ) ونتميز ني تركيبه منطقتان رئيستان : العلوية القابلة للتمدد والتوسع وتسمى 
جسم الرحم والسفلية انبوية ونسمى عنق الرحم *8501©. تتميز في جدار الرحم ثلاث طبقات نسيجية » الخارجية - 
تنامماء صليء2 والوسطى -- تاناكاءممدئزحم والداخلية - دهدافئ)ءصرهلمء: الطبقة الخارجية هي الطبقة المصلية 


ونا 


الفطية المتكونة من طبقة واحدة من الميزوثيليوم - تصدافاعط:50عدم ٠‏ الطبقة الخارجية هي الطبقة المصلية الفطية المتكونة 
من طبقة واخدة من الميزوثيليوم - #تتافاءطا0و©:2 مسندة من قبل طبقة رقيقة من النسيج الضام » والطبقة الوسطى 
تحتوي على طبقة سميكة من العضلات الملساء مرتبة يشكل حزم يفصل بينها نسيج ضام خلالي حاوي على ترويد هائل من 
الاوعية الدموية والاعصاب » ويمكن بصعوية تميز طبقات العضلات الثلاثة الي تتكون منها الطبقة الو 

تواجد حزم من العضلات التي تربط بيئها داخليا. 


الطبقة الداخلية او اتخاطية مبطئة يخلايا ظهارية عمودية بسيطة مع تجمعات من الخلايا الظهارية المهدبة وتوجد هنا غدد 
رحمية لا خلايا عمودية بسيطة تنزو الطبقة الخاطية وتفصل بينها سدى (5]0113) من التسيج الضام الليني والالياف 
الشبكية وخلايا النسيج الضام ونرى في السداة كذلك خلايا لمفية وخلايا دموية بيضاء متنوعة » وتخضع بطانة الرحم 
الداخلية لتغيرات متعددة. حسب افرازات المييض. الحرمونية التي يتبعها حدوث الدورة الشهرية أو التصاق المشيمة في 
فترة الحمل ويتكون جزء المشيمة الجنيني من صفيحة (216ام هنهو001) والزغابات الممتدة منها والقي تكون مغطاة 
بمخلايا ظهارية تدعى (]185[مطته7)) المرتبة ف صفين الخارجي بتكون من (5ه[طمطممم؟ الوتازمميرة) والداخلي من 
خلايا مكعبة الشكل (قاقةاا0:!م110]0©) وي فترات الجمل الاخيرة تخت الطبقة الخلوية وينجه عنق الرحم الى 
المهبل للاسفل في داخل قناة عنق الرحم امبطنة بظهاري حرشني مطبقة الذي هر امتداد لظهاري امهبل. 

يتكون جدار رحم المهبل من عضلات والياف مبطنة بغشاء مخاطي متكون من طبقة سميكة من الخلايا الظهارية 
الحرشفية المطيقة الستندة الى.صفيحة مخوصة من النسيج الضام الغني بالاوعية الدموية والاعصاب . 

اما الطبقة العضلية فرنبة بشكل طولي وبعض الالياف العضلية ..مرتبة بشكل دائري. 
الغدد الحليبية - نحتوي على ( )3١ - ١6‏ فصا في كل ثدى تتواجد في المنطقة مانحت جلد الصدر؛ كل فص مبا يعد 
غدة مستقلة لها قنائها الخاصة التي تفتح في الحلمة في فتحات اقل عدد من الاقنية 

تسمى المنطقة الداكنة امحيطة بحلمة الندى بالهالة (دإدعمة) التي تحتوي على غدد خاصة .هي غدد اللالة (2ام6) 
يكير حجم الندى فيه مرحلة البمرغ عند الاناث كنتيجة تمو النسيج الضام ونخاصة الدهني منه » وتبق الغدد الحليبية غير 
كاملة النضج حتى يظهر الحمل وتبدأ فاعليتها في افراز الحليب وتعود الى حالتها الطبيعية والراحة بعد فطام الطفل . 

وللحصول على شرائح جهرية لدراسة الجهاز التناسلي الانثوي يستحسن اخذ تماذج من مبيضض القطة وقناة فالوب 
والرحم وكل اجزاء الجهاز التناسلي ٠‏ وقصه طوليا وتثنيته في لول ذنكر وصيخ الشرائيح بالهياتوكسلين - ايوسين. 

وكذلك الحال لماذج الغدد الحليبية سواء كانت من القطط او من اي حيوان لبون اخر ويخالتين : مرضعة وغير 
مرضعة » تثبت في حلول زنكر وتصبغ الفاذج بالهاتوكسلين - ابوسين. 


ينا 


بع سااية الى 


شكل رقم - 295 - 
من في اليف 50 
هياتوكسلين ١‏ ابوسين > 5٠١‏ ام 7 10 
-١‏ ظهاري جرلومي 22 اج 3 مما ألعطاتمء اممتممعع 
2- طبقة الغلالة الييضاء : مع أوناطله تمي 
3- القشرة : 6 
4- جريب أيل عا" عملعثلات) بومعد اط 
5- جريب نامي م كملء :اله مومع يت 
6- جريب غراف 22 ععءزااه؟ ممكممين . 
7- غار (تجويف ا جريب) وذ (رااتحه عم ألا) ستصامم 
8- اليفة 34 ٠.‏ الك لباليكا 
9- الجريب- المقطع لاجر خلال أعمدة الميض (قناممطوه © كبالمسام ذا يندالا تخد ادم معول ممتاممو مطا) عك1 ااه عنانك تملا 
10- الم الأصقر معان مم00 
١1‏ - رت جريبي عاعتالم] مااع 
سالك عالسلمم 
13- نسيج ام مع أوعية دموية أععمه» لمماط طايه عنكولا عبااعمموم ‏ 


7/4 


شكل رفم - 297 - 
تق الجريب هلعفلاة! مناخ في البيض البشري. هياتركسلين- ايرسين 4٠.‏ 
1- طيقة الثلاة اليضاء ‏ هممنوداله معنس]" 


2- جريب أيل علءنناه) ريعست 
3- نسيج ضام لني مدعنا #اقاءمو دم عردءطظ 
4- رت ججربي ملعفلاه؟ عناعام 


مم/ اطلس الأنسجة البشرية 


ع- خلايا الجريب كلا مهاده كلاه 
هس حاجز يني كندمناة كندوء11 
ع- اللنطقة الشفاقة ‏ هعن1اعج قدم2 
4- وماء دمري ‏ أموهع» لوواظ 


دنا 


يو - ان وج 


ةا 


مويك 
وتعرردعه رهز يدود 


و لدبت دوا نامحرويد رركوجد لجوي لتسر كك يوي دج 


لذبن حدازى عون #لسسمرح جنير 2 مم بتكب دع 
(دمنلد ممه 


وعم بتكم 
و ع مس سركت بتر و 


لعي سي كل 


ٍِ 
3 


ناه الييض (عطدة ممعمانة) عطن؟ ممنوه الت 

مقطع مستعرضض . صبغة يكررفركسين 24 110 06288 

1 - طياث الطبقة الخاطية ممتعناته له 2018 

2- ظهاري عمردي مهدب دمدناعط نج #عسصسدام فماهفلت ‏ 

3- الصفيحة اقصوصة مومع ممتديمة 

4- الطيقة العضلية #مترط تملصم 24 
(لممتسنقومط بعامه قجه تعتتصية جعمهز ) 


5- الطبقة الحصلية مع أرعية دمرية ولعفت ا ممما طنانا سمدجمع 


شكل رقم - 299 - 


برلا 


الرحم (كلج 016 هباتركسلين- ايرسين 
4- مقطم مستعرض في رحم القطة ا 
- الطيقة الخاطية (بطانة الرحم) 

©- الطياث الخاطية في بطانة الرخم 

2- الطبقة العضلية 


1- نجريف 

2- بطانة الرحيم 
8- ظهاري عمودي 
- الصفيحة اخصوصة 
©- الطبفة تحت اغاطية 

3- عضلة الرحم 


شكل رفم - 300- 


(«اتاتتاعد200) لممعن 14 2 ٠١‏ 
10 لتومعن 14 11١‏ 
رتعزها مطصععه3 < 00٠٠١‏ 
اتسينا 
لييييلة ا 
مات اعتدمهم5 
ممداناعط )أب كممحص ام 
دتمم مدنسهمة 
يسنان 
مس فاعدمه ركة 


4- الطبقة العضلية مع أرعية دموية عاعدع؟ وماط با« سدتتاعمهرقة 
»- أرعية حموية تحث الطبقة العضلية صستتاعهويزه موس واعووه» 81004 


5- غدد الرحم 
4- الطبقة الصاية 


>44 


ولمملع عسذهانا 
(مستماعصمعم) ددعم 


بطانة الحم في فترة ماقبل الدورة الشهرية معام لممسعصسصر 0 


عهاتركسلين- ابرسين : 14٠‏ 

1- بطانة الرسم تستتاعو مقت 
- الطبقة الوظيفية جعرها تعد تاعصداط 
ظهاري عمودي تءاج +ممصمامت. 
0- الصفيحة القاعدية (الأوعية الدسوية مليئة بالدم والغدد ملي ' بالافرئز) واعدو 4مواط ااذه عدندهة لمعه 

2- الطبقة العضلية مع أوعية دموية مترسعة سس تعمهر1 


انا 


45 


تنكل رقم - 302 - 


رحم الرأة في فثرة الدورة الشهرية. عتمم لمنعاعد» 2 
عياتركسلين- ايوسين > ١م‏ 


1- الظهاري التحطم دماتعصمقه لم ريرق 


2- الج التاعدي من الطبقة اهاطية مممصداد ]6ه جعرزها تععمظ 


8- قد الرحم 4#مداع ممتجانا 
ىم هماه 
3- الطبقة العضلبة تدان كمدميه 34 
4- أوعية هموية متعمس موا 


الهبل 

هبالوكسلين- ابرسين 5 ١٠م‏ 

1- الطيقة اغعاطية السنا 
8- نسيج لهاري مطيل رشق جما امطاب مامصتصسوه انتصق 
- الصفيحة الصرصة ماتمهمم ممنهمة 
6- وعاء دمري لمعيه ممما 

2- الطبقة العضلية تعره بمتعمن34 


3- الطبقة الخارجية (تسيج ضام مع أوعية دمرية) (8.97 طاله عدعمنا #«ناعممههم) ماذامع له 


وزيا 


ليث 


شكل رقم - 304 - 


مقطع مستعرض في قناة اليول الأنثوية هياتوكسلين- ايرسين ‏ 4 
1 - نجويف عمسا 
2- الظهاري اشاطي سدتاعطاني لعممصكة 
3- الصفيحة اقصرصة شأعترهعم همنمه[ 
4- غدد قئة البرك متجماع 


شكل رفم - 305 - 
المشيمة البشرية (2136608) ههاتوكسلين- ايوسين 5 ١م‏ 
4- جز المثليمة الجنبي عدم أمامعظ 
يي : 5- فسح دموية مع دم الام عدممة عندماءمطءمم مميل 
ا د 0 (فمملط عمطامد طاذ» دعم 
0 مج جزه المشيمة الرحمي انهم معان 11 
١>‏ 0 1- بلاثة الرحم القاعدية.... وتماممئد تدك 
ه- اشلوي م الأرومة القاذية كاددانامطومما همه دارم فرق و- نيح ضام ملاعلا 1٠+‏ 
طح نسبج ضام صسكنا عبتا مممو 0‏ 6- ملاعه لددممام 
- فيرين على شكل فيوات 2- الطبقة المشية ععررد عدانعسلة 
4- وعاء بوي * عدوم ممماه 


نس مع وك قلحا 


44 


شكل رقم 306 


سسخطط لتركيب المشيمة ماما 
للك ليزه الجبني انمع لماه 
8-1 يسيج مخاطي عدعة مأممو يز 
2- فسح دمرية (ملردة بدم الأم) مما #عطامص اف 1164ة) عمعره عنممة مطع ممق[ 
3- زفابات الشيمة قلت منمهميت. 
4- جره للشيمة الرحمي يي ينا 
8-4 سمواجز بهن الفسح #صتعهآ تعمماء< حدده5 35 
5- الطبقة العضلة تعره ملتدس 34 
6- الحبل السري 4ه ودنام بول 
7- الظهاري السلوي عد ناعطاايك مناه هم 
3- صفيحة مخصرصة منهج ممندره] 


للها 


9 الغثاه السلوي #قهءة سعنه عنام امسق 
10- نيج قام .© مسرطعوميو اط 
1- لروماث غاذية أمهاططمطج هج 010 
12- اخلري مع ارومة غاذية ‏ +معاطصطممت عنار0د/5 
13- الصفيحة الشيمية عاهاح عندماعمت ‏ 
14- وعاء دمري أمسم قممل8 
15- علاءه لعدددف01 


16- اوعية دموية في العضلاث #ملععدس بن عاععت؟ 4م81 
4- وريد آي الحبل السري 64ت لممتاطدون 18 ساعي 
8- شريان صعاتة 


مقطع مستعرضى في الخيل السري 4م» للعناطتعة هذ 3 


هياتركسلين -ايرسين 0716 + 

1- الغثاء السلوي عمورطدمه عناه تمدق 
2- نسيج مخاطي منسعنا لمعن 11 
3- شريان لمعم 
4 وريد هه 


شكل دثم 307 


زلف 


شكل رقم 308 
جلد حلمة النديعلوج:21 هباتركلين أيرسين 536 
1- جلد حلمة الندي 

2- البشرة النامقة دنس عفني لمم سواط 
3- نتقات في منطقة الحلمة 

4- ده دهئية وعرقية 

5- نتحة الغدد الملبية 

6- سيج ضام عاجوته أه مدعنا علاتاعم مدق 
7- حزم من العضلات الملاه في قاعدة الحلمة وملعوسده طامهم [ه تعلدمس8 
8- أثنية الغدد الحليية 


ينذا 


11 !4] 
1غ ]ا 
ا 
كن 1 
مار .© 
00 طًِ 9 
الع فى 8 ع 
لغيه 


اولفا 


شكل رقم 310 

غدد حلية لأمراة مرضعة؛ صبفة هباتوكسلين- ابوسين 576 
!- غلايا دعنية لاع م15 

2- قناة بين القصرص كناك #ملدداه! تعدصآ 

3- سيج ضام عمسن بان “ممعت 


4- قصيص لدي سيدا 

5 مجرى اليب 

6- -حوصلة تامصلم 

7- وعاء دموي اعدو موا 

. 

شكل رقم 311 

مقطع مكبر من الشرصة السابقة 26 5.00 

1- مجرى الحيب 

2- وعاه دمري اجهدع» 4م819 

3- حوصلة 
ع- غعلية عفلة ظياريةه عه مسساناعطانتومرة 
ا- نسي ظهاري سلما نوه 
ع تطرات اترازية ‏ ممودمة وممامتدمع 
- تجويف ومسا 

4 نيج ضام مسععنا #«ت مصعم 


0 


ذلفا 


شكل رقم 312 
حويصلات حليبية لامرأة مرضعة » هيهائوكسلين- ابوسين 76 +570 


1- غلية لبنية عاتروه هآ 
2- تواة كتاعاعن لا 
3- قطرات دهنية ممعدصده طاتيد لمدتماد تاواصويك أو 
4 نواة الضلية السلوية (لاعه #عطعهه) لاغه صسناتاء طاتوعمريم )0 مرصام 2 
5- نسيج ضام عنامعنا مات مهومن 


20 


امنا 


مخطط لمماية افرازالحليب في خعلايا الغدد الحليبية للجرذ. 


1- تطيرات دعنبة يننا 
2- الثياة ين 
3- حييياث بروينية مفامر 
4 القشاء القاعدي عمدطادممر لمدمة 
5- الشبكة الاندربلازية (مدتمدام ماسحوت) تمسانمتاه: تمعماملمع 
6- امسام كرخمي انمومه نواد 
7- مظدرات ود مط مانا 
8- زفيات فللاكو علد 


9- فجراث مع حيياث دهتة ‏ معل نمع متعاممم طناك وعامعولا 


شكل رقم 313 


- الغدد الصياء- 
لز عأعولسك1 


يشتمل جهاز الغدد الصماء على الغدة الني فقدت صلتها بالنسيج الفلهاري الأم الذي تطورت منه» وذلك بسبب 
عدم وجود اقئية فيها» لذا فان افرازاتها ال هرمونية تصب مباشرة في الدم او اللمف. 

ان هذه الغدد مزودة بعد هائل من الأوعية والشعيرات الدموبة الني تساهم في اعال الغدد الحيوية من جهة ولنقل 
افرازاتها الحرمونية من جهة اخرى . 

واكثر الغدد الصماء مستقلة وهي - الغدد النخامية والدرقية وجار الدرقية والتوتية والكظرية ؛ وكذلك الجسم الصنوبري 
الذي سيكون ضمن مذا الفصل . 

وهناك اجزاء اخرى من الغدد الصماء التي تكون ضمن الغدد ذوات الاقنية مثل- جزر لانكرهانس في البتكرياس » 
والخلايا البينية في الخصية ه وهذه الاعضاء تعد ثنائية الافراز ودعي (غدداً مختلطة) ويُعد الكبد ايضا غدة ممختلطة 
علا ان كل خلية كبدية تعمل عمل غدة صماء وغدة ذات قناة فضلاً عن هذا تضاف اعداد من الخلايا الاحادية الني 

تتواجد لي النسيج الظهاري المبطن للقناة الحضمية التي تعمل غدداً صاء. 

وعلى الرغم من أن مصادر الغدد الصماء الجنينية مختلفة فان تراكيبها النسيجية بسيطة » فهي تشتمل على حبال او 
صفائح أو تجمعات من الخلايا المنفصلة عن بعضها بواسطة. شعيرات دموية اوحييبات مستندةٍ جميعها بواسطة رقائق *ن 
النسيج الضام . 

وكل غدة تفرز نوعا واحدا او اكثر من الحرمونات واكثر الغدد يتمركز افرازها بداخل الخلايا مثلا - الجزء الحرموني في 
البنكرياس حيث ترى حبيبات الافراز في هيولي الخلايا ويكشف علبها بواسطة صبغات وطرق تقنية خاصة » وفي غدد 
اخرى يتجمع الافراز خارج الخلايا الحرمونية في بقعة مركزية محاطة جخلايا فارزة وهذا.مايدعى بالحويصلة مثلا هو عليه في 
الغدد الدرقية ؛ اما في قشرة الغدة الكظرية فان الافراز يتوجه مباشرة نجرى الدم بدون ان يتجمع أو يخزن. 


ينذا 


وتتكون الغدد النخامية من نوعين من الانسجة مختلفين عن بعضهاء الجزه النخامي الامامي يتطور من الاديم 
الظاهر الجنيني وكتد للخلف في.اثناء افو لكي يحيط جزئيا بالجزء النخامي العصبي بشكل يدعى التحدب الامامي من 
قاع المخ الاوسط . 

يقسمم الجزء النخامي الامامي الى جزء امامي كبير والجزء النخامي الحدبي ؛ وجزء خلني صغير» والجزء النخامي 
الوسطي . 

من الجزء النخامي الحدلي يعتد مايدعى بالجزه الانيوني الذي يحيط بالساق العصبي. 
الجزء النخامي العصبي ايضا له ثلاث مكونات هي : 
.١‏ الجزه العصبي 
. الساق القمعي 
*. البروز الوسطي 
الاثنان الاخيران يحتويان على قع عصبي . 


الغدة الدرقية 

تتكون من فصين جانييين مرتبطين مع بعضها بواسطة برزخ تحبط الغدة محفظة من النسيج الضام تمتد منها امتدادات 
رقيقة تقسم الغدة الى فصوص ومن ثم الى فصيصات التي نكون الوحدات العاملة في الغدة اي الحويصلات وكل حويصلة 
تحنوي على طبقة واحدة من الخلايا الظهارية الي نحيط يتجويف الحويصلة المتلثة بمادة قلوية متجانسة هي عبارة عن 
افرازات الخلايا الغدية . 

يتواجد نوعان من الخلايا- الخلايا الظهارية المكعبة البسيطة الغدية والهيولي قاعدي التفاعل تفرز هرمون الثير يوكسين 
والثلائي :أيودوثايرونين. . 

وهناك خلايا اخرى ترى افقع لونا بالشرائح المجهرية تسمى (خلايا جار الحويصلة ) تتواجد على اطراف الخويصلة 
وظيفتها تصنيع هرمون الايروكالسيتوتين» وزوجان من غدد جار الدرقية ؛ كل غدة تتكون من كتلة وحبال من نخلايا 
الظهارية مدعمة بالباف شبكية وشعيرات دموية غزيرة. 

الخلايا الظهارية نوعان- الخلايا الرئيسية كلاءه ]عداك المسؤولة ٠‏ وخلايا انطامر».0 الميالة للاصطباغ في 
الحوامض » والخلايا الرئيسية هي الغالبة وتفرز هرمون البارانايدويد » اما النوع الثاني فهي اكبر حجا وافتح لونا ووظيفتا 
غير معروفة الى الان. 

الغدة الكظرية - تتكون من جزئين ٠‏ القشرة التي تنطور من الأديم الجنيني الوسطي 00500688 وتتكون من ثلاث 
طبقات غير متميزة » الخارجية الرقبقة او المنطقة الكبيبة والطبقة الوسطى السميكة المسئنة » والطبقة الداخلية الشبكية , 

ونرى في القشرة شعيرات دموبة كثيرة بين الخلايا المرئبة بشكل اشرطة » والقسم الداخلي هي اللب الذي يتكون من 
تجمعات خلوية محاطة بشعيرات دموية. 

والخلايا هنا بعد تثبينها في محلول بيكاربونات البوتاسيوم .ترى نحبيبات في الهيوي بنية اللون بسبب تفاعلها مع الصبغة 
ووجود هرمون (الابنفرين - ©0عمطمعهامء) وترى في منطقة اللب عقد عصبية ودية وتكون خلاياها اما احادية او في 
مجمعات صغيرة بين خخلايا اللب. 
للها 


الجسم الصنوبري - رقمط اهعدام غ15" 


خلايا ظهارية صنوبرية » وخلايا دبقية ساندة » يتم نمو الجسم الصنويري في الانسان في حدود عمر السابعة » وتكث ركمية 
النسبج الضام وتظهر الحصيّة في الغدة وخاصة في الحواجز. وإلى الان لاتوجد وظيفة معينة في الجسم الصنوبري ولكن هناك 
نظريات تقول ان له علاقة بالف الجنسي للشخص وخاصة في فترة ماقبل البلوغ . 
الغدة التوتيه- . 5م1210" 

وهي مختلفة الحجم تصل الى قة حجمها عند البلوغ » تتكون الغدة من فصين وكل فص يحتوي على الاف 
الفصيصات وكل منها يحتوي على قشرة ولب » والفصيصات منفصلة عن بعضها بحواجز رقيقة من النسيج الضام . لاتحنوي 
القشرة على عقيدات لفية وانما على خلايا لمفية 5عال300ط1 مزدحمة » وهذه الخلايا اقل عددا من منطقة اللب التي 
تحتوي على الياف شبكية واجسام توتيه او اجسام هاسل عاءناموهه 11255815 ,ه عتدصلاطا الي تكون مستديرة أو 
بيضاوية الشكل مع خلايا ظهاربة مرتبة بشكل دائري . 

لاتدخل الغدة التوتيه اوعية لمفية واردة ولاتوجد حبيبات لمفية. 

وللحصول على شرائح مجهرية جديدة لدراسة تراكيب الغدد الصماء يستحسن ان تثبت الفاذج المقطعة من كل غدة 
من الكلاب في محلول زنكر وتصبغ الشرائح بالهاتوكسلين- ايوسين- للجميع عدا النخامية تصبغ بصبغة الازان والدرقية 
بصبغة مالورى . 


الما 


شكل رقم -314- 


جهاز الخدد الصياء 7 : 
الغدة الدرقية وجار الدرفيه - منظر مركزي نمع رهم نجه لأمجزط] سمب اريت 
0 
0 دم 6- خلايا حول الجريب #المه ,هانتمالاه) 0د 
5 1 مده ناعمو 11016 

2- حواجز من النسيج الضام بين الحريصلات (#ناكدنا ع٠(‏ ممما مومه 7 والمتتهعومه وود اق 
3- اوعية دموية ا وده 8- غدة جار الدرقة ‏ لمطلع وادعبرطات81 
4- حويصلات (اسناخ ) هدية المعداد مدان ف همات 

5- المادة الغروانية ل#تعادد 0نهااه 0 


لاوا 


شكل رفم -315- 


الغدة الدرقية («ء؟ امعمناعمة) مهلج اموسرم 
هباتوكسلين - ابوسون ا ٠‏ بن 

2- ريات الفرية : 2 دا 
2- الادة الفروائية تمامعاهم اام 


5,4- حواجزء نسيج شام مع اوعية دمرية (تاعدت! هممانا طائد عناعدةا #لاتاعع مده ©) هاوع8 


تك 


اما 


الغا 


شكل رقم -3(6- 
مقطع في غدة درقية مريضة ٠‏ (قصور الفدة الدرقية) ممنامدية مجزاة 
عباتوكسلين- ايوسين 26 4٠0‏ 
1- جريات القدة الدرقية مولع فامورط 6ه جماعنةاه5 
2- ظهاري حرئني (علكه ممتبعنلاه5) علاعه لهتاعطائوء كنا مسعدوة 
3- المادة الغروانية “قملامه 


4- نسيج ضام مع اوعية حمرية وأد ١.‏ مما طلا» عنعن ع«انادمصم مت عنام عطةظ 


فشكل ارقم[-17وت 
مقطع في ؛غدة. درفية مريضة لانن 
(فرط الغدة الدرقية) 
1-أجريات ودنام 
3ت غلابا دريب علاعه مملدتلاه؟ طامتيط 
3- فجوات في المادة الغروائية ولاه هذ مماميم وي 


4- نسيج ضام لين مع ارعية دموية وأعكدع؟ موانا اتاد عدعمنا ع«فاعم همده كساوء10 


شكل رقم -قله- 
الاوعية الدموية في الغدة الدرقية » زرقت الاوعية بعادة الكارمين 276 ٠0‏ 


1- شريان ب#عدمة 
2- اوعية شعرية دموية حول الجريبات الغدية 65اءألآه؟ ؟دادفهداع عا لمسدمه اماانومت 


شكل رفم -3(9- 


الغدة جار الدرقية (لأمعيرط حهموم) 
هياتوكسلين- ايرسين 3 1١‏ 
1 سمي 3- جريات غدية ممنتلادة ردان ف مهاق 
2- غدة جنب الدرقية فصاع فمامررطا درو 4- وعاء حمري اديه لممواه 
0-3 حواجز من النسيج الضام مع ارعية دمرية كأععةع؟ 4مواط طلاه منافدن #«ناععممم» أن هاومع 
- الادة الغرواتية 0ز10ام 
انها 


الفا 


مقطع مكبر من الشركة السابقة 36 754٠‏ 
]- غلابا غدية قالع جهاسفهمطات 


2- رعاء دمري عدم مواق 
3- جرياث غدية مماعنلاه! عملدفمهات 
4- لمادة الغروانية قنملامت 


شكل رقم -320- 


الفدة التونية - منادكرة1 
هياتوكسلين- ابوسين < ١لا‏ 
1- عفظة يتا 
2 - قصيصات لية تعلطا «تتهمها© ‏ 
ه- القشرة عام 
ه- اللب هلانال1846 


م4"/ اطلس الأنسجة البشرية 


شكل رقم - 321 - 


ن- جسبات الندة التوثة «عاأعصداممه عدر 
أو جسببات. هاسل كعاموتام مه و'[[موعدة1 كه 
3- حواجز مع أرعية دمرية هاعدكع» قوولط طااه هنوم5 


زكرا 


شكل رقم - 322 - 
مقطع مكبر من الشركة السابفة ٠‏ جسبيات هاسل #علتحنال:دت #الالعتعدة! في الندة التنية » هياتركسلين ايوسين 6 5٠١‏ 


1- خملايا لمفية كمال عمحاوصجرنآ 
2- خلابا ثرتية تجمية الشكل كلاعه عنتصرطا ممهطة جعاعع 
3- خلايا شبه متحطمة تاق لمتمعمعوعل 


4- خلايا ظهارية متحطمة ‏ وسزتعطائب لعا عمعوعة 


ذننا 


شكل رقم - 323 هد 


الفدة افتوتية للطفل » هياتركسلين ابوسين 8ه 


1- المنظلة علدومهت . 
2- حواجز بين القصوص (عسكمنا ع ااتع ممه عحانطه! نعان عنومع 
8- وعاء دمري ادمع موله 
3- قصيصات غدية علد م1 رمات فم داع 
6- القشرة لنت 
- أجسام عامل كعاعكناوومه 1*5 مكدو اا 


شكل رقم - 24 - 
منطقة الب في فصيصات الغدة التونية مقطع من الشريعة السابقة » هياتوكسلين ايوسين 508 
3 - خلية لمفية عارومطم ورا 
2- خلية غدية مجمية الشكل لله كعلد ف مهلم مجرعطة جعامة 
3- أجسام هاسل (أجام الندة التوتية) ععلمسيم عتصدرطا عه #ماعساوومه 'العومعلة 
4- وعاء دموي ممم مداه 


أتغدة النشامية مدقاع لامسليا1ة© (,ه مندبرطعمم 3 2- الجزء الوسطي مزلعم مع امتمدط 


حياتركسلين- ايوسين 875 3- النخامي العصية كلزنادهج رن نم21 
1- جزه النخامي الثدية الأمامي #تعداوومتزماممعفة 4- مدعل دام 


لكا 


00333 ا 


2 


المدة الطاءية في القطة» صبغة أزان :« .م8 


١ل‏ السريقة النخامية عامهاة '. عنب,ا.رمموية 
2 - جزه النخامبي الطادلي 5اوتنام فمرا سناناه ددم د وا 
3- جزه التخامي الامابي 5لدوطزمجرو له 0ملام 


5,4 - النخامي العصبية قو لزنام مميرلا وعنامم 


1 


9 


2 
0 شكل رقم - :327 - 

الندة التخامية في الانسان » صيفة درميتج + 16 

1" او - 
2- التخامي الامامية ولكلإتطادمم تزطاممع مع 

3- جريب في الجزء اكوسطي 05012 ععاصذ دهده أهعكأ[ام 

4- التخامي المصبية .... وتمزتام هترز عتمم 


وم 


شكل رقم -328- 
الجزء الامامي من النخامية البشرية صبغة دوبتج * 7١١‏ 
| - خلايا غدية زكارهة اللرن) ,(زالعه ,هادهم ملع وامطاومه 20 
-2- أليف اللون الحامثشي عاتطدمصوعة عانطو هقمع 
2-5- ألين اللرن القاعدي جتنا متممعة عالنةموممهط 


0 بمفلائمهت ‏ 
4- بطانة الوعاء الشعري بومداائحرك عه ملاع مفو 
شكل رقم -329 سه 
الجزه الامامي من غخامية الجرذ» صيفة هباتركسلين مع تفاعل اشيك + 7٠١‏ 
-١‏ غلابا ينا الفدية القاعدية ‏ وزاعه كاد لمواع عنان«ممعصط - كال ,8 
2- خلايا دلنا الغدية القاعدية .علا جعانفسداع ءانطومعدط - ولا ,2 
0 هلنعفلة 
4- جيوب مع الارعية الشعرية الدموية مهلائوف لسفه تومته طناه #مقدممة5 
5- خلايا غدية كارهة اللون جالع ججاه ممع وطمطممصممق ‏ 


شكل رقم + 330 - 


الجزه الامامي من تخامية الجرة ٠‏ صبغت يطريقة الور <١‏ .+ 
1- غعلايا غدية حامضية . «الده م ةلتقم جاع عالاماجملعم 
2- خلايا خدية فاعدية ‏ وااعه دلنهمهاع عثلثطمموسط 
3- اوعية شعرية معامماائهت 
4- غلايا غدية كارهة اللرن عالت عدلهفمقاع عامط ممسم. 


المرفا 


زايا 


شكل رقم - 331 - 


الجزه الوسطى من النخامية البشرية هذلعسحعاهة دهم عدر طصممرة 1 


الصيغة بطريقة درمنيج * 3٠١‏ 


- خلايا الطقة الوسطي ذأاعه هتمس معامتدجدم 
2- استاخ مع للادة الغروانية لمفملام طغاه ممتمقت لا 


3- وعاء حمري امعد 21060 


شكل رقم - 332 - 
الجسم الصريري ذنعلإطامنمع زو نرليهط امعماظ) هباتركسلين - ايرسين 4 ع ١؟‏ 8 تم 
1- لشفظة عأدومدت. 
2- حواجز سامء8 
نذا 


4- الخلايا الصئويرية ازعم لهم اط 
5- الخلايا الدبتية ‏ علاعه اهلاق 
6- الخلايا البدينة هلله مك3 
7- حشية النصمعمه عه «مناع 16م 


1- الخلايا الصنويرية معرو م مصاع 


الجسم الصنويري كلا نقفة 
سي (طصام5 املاح القضة ٠‏ بطريفة ربر - كورنيك 

تابات الخلايا الصنويرية العريضة الني تلامس مع الشعيرا 
رات الدموية 


دنا 


اتغدد الكظرية فصقاج ادمع معترناء عن أقمع,قهم 


صبخة هياتركسلين الحديدي بطريقة هايدنياين 26 754٠‏ 

1- الخلايا المقدية مع الاثراف العصية والارعية الدموية مأعمهع» فدماططات» دمعط6 ممعم فمد لاع هالهممع 

2- ععفظة عأنوصه ‏ 6 المنطقة اللفائفية دا أنععقة] هوم 

3- القشرة اروم عه حراجز من النسيج الضام عداكدذا عت#ناءعمممء 6ه هاوعة 
1- المطتة الكيية هوه أبمعممماع هدم لب التطقة الشبكية تجو انهه صم 


4- اللب هال ق31 
5- الاوعية الشعرية ف الخبوب 
مع عالادرق ادفتمعهه!5 


6م 


شكل رقم 336 
التطيرات الدعتة في المطقة اللفائفة ماهاءعكه! هدم2: 
من الخدة الكضرية 

صبغة السودان الاسرد 8< 5٠٠١‏ 


شكل رقم 337 


حييات فينامين © من خلايا النعطقة اللفائفية ها«اعكده! مم2 
من الندة الكظرية: صبغث بطريفة جيرو لوبلان 36 0٠‏ 

1- نواة الخلية الغدية 

2- ناة الخلية البطانية 

3- حبياث فيتامين © 


لقف 


شكل رقم 338 

منطقة اللب هللام46! في الغدة الكظرية وصبنت بطريقة هبلاري وهيكفيلت 10036 
!- الارعية الشمرية في الجيرب #عتدهلاتترف لملماممه 810 

2- خلايا اللب مع حببيات الافراز 


إيذفنا 


معجم ال مصطلحات 


عرني - انكليزي 
١‏ 
أباضة لمان اليك العتلافى مه نخمة 
ابتداني قا معدممء أخدود مومع 
ابتلاع (لاحقة) توقطم- اخراج عع تقطعوزل 
ابتناء ممتامطقهة أخصاب دهن أممناناعتز 
ابراز 0ع اهرار البول 000 
أبرة والنتتارة ادريتالين عمتلةمععلة 
ابصار 0 اريطة أمعصسمون1 
ابصاري ملكتن ادمة ونصسعءل 
ابط قلانجة ادم باطن مصعوهقمه إمماطمقي 
ابطي 1 [وزالاقت اديم ظاهر ممدعلماءهة 
أعهام القدم «علاقط ادم عصبي الي اانا 
0 اليد طنط ادم متوسط م 
ف ميك اذن 1,15 
أييض مله اذين ماما 
أييض (سابقة) - موعاناع[ - معناع1 اذينات 35-5 
00 الدم تدمع لم16 ازتشاج سمغ هءالمز 
2 متمساطلع ١‏ أرساء: > 10 
احادي (سابقة) - 10120تلى - نلققة ازضاع دمتاماءع 12 
احتراق دمتاستاطمرمء ارق ممقلا 
اجتساء 0515 زمممزام ارموم نا 
احتقان هتمعو ممه -أزومة (لاحقة) غقةلط- 
احتكاك لعن كاءنة اروسي (سابقة) اهقالط - 
أحساس 2ه أساس تنا 
احشاء عمق اساسى (سابقة) (5959100 
احصار عإعماط استخراج ومتاعمماءه 1 
احكام أمعتماكد ل امنجاء عنللم طم 
احثيل هل متطاممن انين وتات طموكةط 
احمر تن 0 انطممعقط 
امن (سابقة) - معطائري اسطواثة ععلمتاين 
احياني أكتهماه1 أسفتج عمهممة 
اختراقه مم نام اعمعم اسناخ االنيياك 
اختزال ءالع اسنان طاعم 


مضا 


اسهال معط ملق 


أسهر خآ ممععاءل (35) كتمعناك 
أسهري (سابقة) - كول 
أسود علعقاط - وعوتم 
اسود (سابقة) - ومواعمم 
اشعة زوم 
اشفار م12 
اصبع مم1 
اصل منواءه 
اضلاع ذل8 عماوم 
اطار نينا 
اعراف 4 عمامنت 
اعصالي عتامناعم ,أممتاعم 
اعضاء ليوك 
اعمدة عنام 
أعور اناعم 
اغاد بادا 
افراز «وناء ممع 
افراغ ومناعيععة 
البان ممتاهاءها 
البومين متصسطاة 
التصاق دمتقمع 20 
التهاب. من سممللما 
امتصاص ومنامموطة 
امراض قعودء015 
امهن تنيلك 
امونيا لتك 
امياني لطعمة 
انابيب ينانا 
انبوني عق لناطناة 
انبورة ه]أنامسة 
انبات (انتاشي) ممت متسعع 
انتقالي أهممتاقمةم )ا 
انثى علقمة؟ 


يفنا 


أوردة 

أوساط 

أرسط (سابقة) 
اوعية 

اول (سابقة) 
اولي 

ايض 

باب 

بالي 

باحة - 

ياطن 

إلى العم 
بانية (لاحقة) 
بدء (سابقة) 
يداني (سابقة) 
بداني 


ا 
ومتملا؟ 

515ل 

لمكم 

كتكعط مزه 

0515 مه 

قأقداءع 40 قتمععمة 
ممم 

205 

ةلاز وعأقدى 
أقققم 

أماقاة 

وائط 

نانيك 

للك 

خلة وعاهمعء وعلمتنسقكزم 
لزمومتااء 

تكن 

للانناننا 

21650 - 

053؟ 

يدا 

لمقتمامم 

وتام ط ها 


قارمم 

أقارمم 

هع 

لقمععاما 
ع1أكةأم05160 
)ؤواط- 

ممم 

عطععة ,تطععة - طلعية 
عجن )شلعم 


م١4‏ / اطلس الأنسجة الإشرية 


(مكتصوع 02 

أومنة ,قعمه1 
متاكوعدم 

سلكت 

تددر ن0لمء 

83 نصسطاكا 
نا 

مغعاممم 

عه ؟عاقعع 10م 
2016 
نا 5061220801 
تنك 

ونتسعع لامع 
تقعنامه ,عثامه 
اطاط 
مستاعط)ملي. 

تسب ذاعط هلمع هابمناعر 
قساما 

ةلال ممم 
نتاتموعء6000. 
نا 
لوتلعط ملي 
معمسملطة 
يك 
وريدن 

10 متاعمم 
فسوقام 

روقطم 

دن اا نايا 
5نم نرعمع قم 
خا عممممطم 
أسصقطام هعمد 


ا 


ع 


تحت (سابقة) 
تحت الايط . 
تحريك 

تحول 

تحول منوي 
تحليل 

تحليل البول 


أمعع سوؤمقطم 
عمقطم مع نط 
تنتندتك:! 
تلان 

مبمرط 
العامة 
معناناتد 
عتعمالام 

- معمالام 
اتمناص 

نا رقمامنا 
دنا 

1ل أمععممنا 
نايك 
ع4 صستائاه 
نايك 

إلييك 

- ولاور- ألات 
قمقما, - ععارا 


,انلام 
0601311 
خلا تسدألممءلعم 
عهنلممعمعم 
نا 
عمتنامء 

- طناك, - 182118 
بإمهالندة - وعاما 
صتم)معناتط هاعم 
0815 1م02 ماع12 
ممعم ممعم 
ان اليك 
كتقلز[ةهلمنا 


لفننا 


كلوه ط تممعط1 
همناع نام ععمة 

' 5ن0105م05]60. 
كأكمع8 0م2101 
تلات 

251 

ع3[نععط ةق 

مو امممسةى 
علءانوك 

جناانة فييك 
وممنخقء موك 
كنا 

56م ماه 
كتومالاءممام 

ته ناعع 55 لل, تإسرم اهمه 
ممتامامع معام 
15ؤممعاعة 

60515 0516050 
- مبعاعة 
للستت 
ممنامعنام نل 
لاطامم ممعم زط 
لإأدمممء20 

- 516210 
5أقممع ادمع طاعءن 
]0/6 ممأكومي. 
616055 ,ونا 12 أكوه. 
لان 

ممأ قامعسناة 
عا لمع 
يتك 

قلذه تسرمعاقه. 
055نم 

عناماندس 


تقرح من 
تفرن أ سنس دوعا رمم نا م لمرو 
تقس 0ن نموم مهنو 11ل 
تقطيع 00 
تقلص أم امم 
تون 81 
وض ددكتامطماق 
تقوم (سابقة) مطاره 
تقوم الاسنان كنهه1/اع 2 لمطاره 
تقيح 615 0زم ,ملا ةسبامصياة 
تكائر م ع ع نامرم 
تكين مم خم عله 
تكلس مناه لأءعلمه 
تكود ن - تكوين ولقعرعع 
تكون العظم ندعم عع 05160 
نكيس 0نم أناء 530 
تلوث ات 
تلون متقاة 
5 يك 
تلث قأومطط 
تمايز ممتامامء يع ]نل 
تماسك للفايتات 
تماص مط 2 
عقف 1 ناكم ممع 
تمق جرلانءزلن 


تناسلي لقان عع 
لاأع الاق 

05 تامم03516 
#مأطاقععط ,ممأغم تموعم 


| تالمع 

مناع مع 

نانفا 

تور دملكمع؟! 
توسع دمننة انل 
تولد 00000 


6 


ثلائي (سابقة) 
ثلاني الفصوص 
ثناني 

ثاني (سابقة) 


بتكامتعوط18 


/51 211082 ,عا[طهاء 
)8ه أقممه 

أنوععط 

5133317 

خا ينا 
خلا 

لإكقمتط 

قاط ,لاط 


(62أ8ه) وعسك 
ع1 
1001م 
عتتهمهاممامعم 
اقاده؟ 
[08352مه 5 
الوه رهة؟ وعنعوم 
لقاعقهم 

1001 

للانا 

علعتلاه1 

اعم 
عأتاءع1[مم 
لصقاكا 

غ11 
10161 
ممه 
تممه 


5 ,قنامم1مء ,لإهم 


مم1 
عصرمومم 1 
2ةأناءكتام رم 


لت 
[هوطعملوم 


.شاالقتاناء رامع مسوعاها رمتكاة 


2262211 ناوع اص ,5نا8260 تاك 
تان داع 3ه ,)10> 

ععتلاعم رعاعنايه ,ملتمنيت 
دمن ةأنامم 

التاة 

اين 

0م 

ةل وسدعام 

لمعتعام 


8ه 
مومهم 
قناء0؟ ,قتداع1 
لهاعم؟ ,لهاء؟ 
6ل ركنا 48م م8 
عنالسعاوزة 

ذا قددعوا 
اللي نايت 
-اعه ,مامه 
عوتاعم» 

خلا قناهاء 
نالك 
20 

ممع 

عتاعمعع 


اجب ذلا نان لله معمناة ,باموطعتزع ,بوموط 


م ةتلاعععمياة 
خآ ننتاصعع 
ينانا 


حاجز عظمي 
حاجزي 
حاسة 

حافة 

حال 

حال البروتين 
حالب 

حالة 

حامض 

حبل 

الخبل الظهري ( الجنين) 
حبي 


حة 


حبيي 5 
حبيبي الشكل 
حجاب 


حد ) حلود 
حدبة 


اانتامعدمع 05 

أمامعو 

عقمعة 

814 4م2321 رعوله ,يعلومط 
عنابرا 

عنالإامعمهم 

خا بعاعرنا 

منوررا 

لاك 

,لرمكء ,رمرم 
ل نان 

لملمط ,اقلعم 

أعااعم ,عاتسمع 

ع لانامقع 

ممه) نا تموع 
مسعدعطموتل 

ععلمم6 ,اندمنا 

ععطنا) 

خك! قتازمنم ,اميم 
عاءوعطن) بشكظآ ووناأماععءعطن) 
30521 ,501121110115 
ستل 

عوثلا 

عالناع بااعط 

ذا ولالأنعء25؟ ,عاممتط 
/إانازط تقمعة ركمعة 

ع ناتووععة 

لكمقلرعة 

النتتانا 

قوع 

أملايء اام 

هلظ ددوه؟ 

تن ملكت 

5و1 


حيض (الدورة الشهرية) 


خارج (سابقة) 
خارج الأوعية 
خارجي , 
خارجي (سابقة) 
خخارجية الأفراز 
خبايا 


تناعط 
نمع 
نكت 
والامقم ,عاممتهم 
مقاائمهم 
شل هااتمهم 
ععه] نا أتمهم 
ليك 
عناتطمنرعده ,عا تطمملعة 
اتطمملنعم 
300 
114 جملامدا 
لمعقصصةا 
خا؟ سن داهم 6غقاهم 
أقاقاقم رعمتنقاهم 
قناع -دام 
114 قادعة 
مم 
تساتادوع لمهم 
4ك وأبااعم 
عتلاعم 
عفانم هعزععم 
سمناامعة 
عاعلوعلا فلنعاوعء؟ 
عالإء م01 
عوابعاوع؟ 
نان 

8 
اح لاع 
نات 
لممععنعع 
60 ,رمكاكاة , - (0)ع 
كت 


عنام لو 


خملا 
- وط امعط 
ولط معطا 
عاناع؟ 
قنطعءه يلظ 5تادء؟ 
لانن 
دأماة ,عستا 
متملع مصسعط 
-13205 
لمعطاعسعمهما 
معام 
- مماع2 , - 0856م 
ايكيا 
مععاومم 
عتعماماك ,معاسااء 
هماما 
بع رقاسلاءه 
لاعه 
عالت 
50008106 
عابرعوعطة) 
أمسمعة] ,لوط 
ومأاعماما 
طعمعما 
لقالاع غطام 1250 
لائع 
أمعوطنم 3تأمرمك قر 
خا دنال رلممععط) 
أع م11 ناعم 
انا 

تصعم ]تل * 
ان 


ذاء 


داخل (سابقة ) 


لديتتك 


- 0للرع ر0عأما , - 63ادا 


داخل الأحليل لمعطاعن- معام ,لوعطاععت ملم 


داخل القصيص 
داخلي 

داني 

دائرة 


ععأنطهلمعاما 
لممصعاما 
لقتمتدممم 
عاعماه 
مقلبهععك 
ؤلوملاع 

وذو أأجمغناع 
لألوممدعم قتاع 
لداع 

مام 

لأمعبرط) 
عاعمعان؟ 
عقاتهععطنة 
لسن نالك 
لحئنتت 

غ12 
ممناولسصو 
لمهاط 

متهعط 

فإيتنا 
لمساءعها 


متنا ]نتطاتاوء؟ رعانتطااوع؟ 
عواناطتاقع؟ 

1 

اخنننا 

انين 

ومتامايمعيهكء 


1 وام 


5 نام ,لإوستعام 
انك 

سرمغة 

متوماة 

ع1 

لثما 

م سنمةا 
ل ان 
05 لناعممم1ط 
عماسطملزط 
اننا 
عقاممزط 

كمع اعدمزط 
1851 

الما 


زهم 
زمي 
بجوت 


سابق [ سابقة ) 
سابق الحيض 


سابقة ارومة التقوية 


لل معممة 
عمتلقوط 
تالأ 

تاللا 
كنالاء؟ رمعتسهذ1 
نت 
مأعامرم 
منامجع 
نا 
أومعقعممانا 
همان 
ماعو 
5نامع ع قاع 
عام عر 


> 10م ,86م ,ممم 
أنكأقمعدمعمم 
غ3 اطماأء إتمع1م 
عا للاعلةة 
انان 
قنارع ,ا لقطورعء1 
تلن 
.6 
علص وعم سلاعمه]1 
الات 
05اق0م201 5نالناعءتهمةقم 
أمجعاة 
ل لاايكانا 

العم تمع * 
8مماة 
ؤناءز لط 1011 
العاليلين 


ع120زداة 


شباك 


شبكة 


111 
هام 
مأممصسة 
كتسملقطم 
أعطقةط 
علمعكرمتقطء 
نع وملعم 
ع8قرطاهه؟ 
لاقع 
وتاامع21 
عطمعاة 
]مناه 
لانيل 
مم00 
تمسلاعع 12 
مممكغتلاعة1؟ 
- 10 أزمروع - ممم 
السركن 
طمن 


5 


أقمعمصطة 

كنوه 1ناءناءم 
ادتاعط)هلمعه[نعناء1 
اعم ,لطناأناءعناعع علءوه اع صراعم 
كةأتاعتاء 

عدا رعوهم ل ه,لزمنا 
056م201 

,- مولل,- (201)0 
كلزمنا 

ألعمناط 

نم سممهوطة 

اليك 

بمعامة 

110و 


مصوط 
لماه 

لهم 

الاايلنا 
الأمضتهط 
بمقالامةء 
وعاعقللامهه 
سستلممعه لمع 
1ألممع 00 
اتيك يننا 
هقنطها 
دستطوارمتاً 
لقنطة1 
ا 
اسيل 
0م110 

ووز لمهم نرواوم 
اأعسة 
تن 
لوماعقلاه 
مناه تمكمذ 
3مأمكرعمامة 
[قمامة 
عاناعءزطه 


أمعمعلاء 

مأل مععكة 
عن جوع 
لله 

الع ممع ام 
8طتملماء 

ب ات 
ل نان 


500 


يفنا 


صفاحي 

صفاق 

صفاقي 

صفائح 

صغراء 
صفحيات 
صب 

صلبة 

صياء (غدة) 
صحاي 

صام 

صنوبر 

صنوبري 

صوت 

صرقي 

ضخامة (سابقة) 
ضخامة (لاحقة) 
ضخامة الاطراف 
ضخامة الدرقية 
ضخم (سابقة) 
ضي 


ينا 


يكنا 

عمااعهةا 

ل يتا 
لقعدمهاامعم 

ةا 

المورعلتط 

كاعاعنوام 
فاناطنتارةمتسمارع)ةام 
أعلء مام ,عاترعمط سرمرطا 
عغصمط عأعوط 

قرعاءة 

00 

ليك 

عمو م8 


عمق 0 
لمعمام * 


00 موعدم 
لالهعع د - 
مازعو موطلموعصد 
وتأعسصسماوععتم 
لالممعدممعزطا 
دين 
0 
وناءعام 
صمملتيعام 
ان 
أهاقمه 

خطعنا 


طامه؛ عقامدس 
لل ايك 


عام 

عانة 

عاصرة 

عدادة الكريات 
عدسة 


123 , رلا 5113 
ماهر 

٠‏ دععامة 
لزممعالوية 
طصننا 

عم ماق عققطم 
عققطمهاع) 
عمقطاممم 
عفقطممم اما 
عمق مهاعم 


ع85طم288 
عقوعء, 1010 


لقمعامة 
م601 

انهه 

اعوط 
لهمءؤل 

نبا تاعطا ني 


قلطم 

لمسعمعع 

قتطتاط 

ععاءمنطمة 
ناا 
قدع1 
ءاتطممعاناعم 
[نطترهعاتع0 , غالزعم هاناعم 
معسلوط 
تدنيلايككنا 
هاقاءء,انعى 
فين 


أعددع ,5ه 
ممه1 
7258 
أ5ع2 
كنال 
أ50ما 
نيودن 
لمصقط 
لننااتان 
81؟ناع2 , 22170105 


كلمعتصناط 


عع كلاق 
ع لأ أناعة نمم 


ل 
لذن 
لانن 
لقعره 
عااعممعره 
50116,05 
- م0516 
0100 
001ل 
م100 
مهنا مقع,ع200 
نع مع 60تاعم 
هلمم ,ركنا أن 700 
2001 
ليت لزنن 
6م28 
تالو 
71 
كييك 
بتاع رعاععر 
لمعه 
كناماعة 


5الناعمرع لاع 
قةأناء0,عمم زوع لزع 


- مطممعا 
مم8 
لمماع 
عملسلدقاع 
مط ممعم 
5عمع دلناءمه 
ععقانايةء 
لدملممكء ,كدممتعملناميمه 
- ول سصمطاء 
معدتعسطلة 
لان 
طنوعطة 
سيكت اننا 
تسا سناع مهلم 
فص أمععوة 
عقادوءما 


لوا سيان 
مترطل 

معع مم ترط 
نعم قرع متمعم0. 
لازنا 
تلناتننا 
طعنط 
انيتا 
يلات 
تناع ةق 
طعموعط 
ملوعة 

مرمع 
ناطهارطه1 


اننا 


فؤادي 
فؤادي (سابقة) 
فوهة 


قرفي (سابقة) 
قرنية 


عانطه1 
عقابطه1 
عأةوطعامع 
متمسعمة 
لنتنتن 
دوز 

عاط نلسهقه 
مهمه 
طاناممم 
لقعونط ,لقره 
ناك 
عقتليمه 

- وذلرم:" 
اناوه 


[هاوال 

كنا مهنا 
عقة5 
نينا 
الدلفردستموى 
1001 
تناكت 

أ أمزعهه 
فععطا 

عه انا 
عأكذل,ع5زقل 
ع1 
موعلا 
ديات 
لك 
ليل 

5165 
اعارمع 
أتأعصمعط 
ونااعومعم 
اامتطعممعم 


أكريات الدع المنجراء 
كريات الدم البيضاء 


5تمعم 
عامم 
عقامم 
أمعموءة 
لنطممفوط 
ينانا 
عةألعت 
مده 

فنك 
يتك 
تاسعناومةء 
طععة ,كتاعة رعرع 
مام 


عولة؟ 

-(0) لنعوم 

لت 

نندت 

تلاق زلف 

لرعتمماع 

مممعط ررعنننا 

عتاأممعط 

زنك يري ينا 
للممعنمملعم 1 

نا أ نامعمرماع 

وناموعو 

؟قانامة50 

أ ممع 

1علمعطمة 

وعالاءم الام 

عأعءقنامعم 


5وعءاءقنامعهء لمواط لع 
5عاعوناتوومء لمماط عختطبو 


لسقغمسامططذز 
امنواعقة 

نلعم ,مانام 
1اتالعههم ,اقملتام 
مدع لع 

مسا لمهم طعمعم 
2تلإطاء مع163 
عناعم0! ,دننومناً 
أقكوماع ,أددومناً 


لباك 7 


زعللالك 
هاعمة1 


وديانا 
ؤنامءطل1 


معطق 
ليان 
او نامزنه 


ع582طنة ,كعأ هس 
يكن 
غمعطعهو26 
2006015 

أععرزل 

نقا0 
انسفنا 
ةاناعم 

عام تامام 
عوستؤاتهوه 
2001 

لل اننا 

مه ملم مطءما نس 
وناهسصتاهعع! ,لع تمعمء 
عنامعط 

عالاع ه11 ,613006 
علنامية1 

عم تطتطهذ 

231:8- 

©0506 مقط 

علا90 

عالزهه الاسقعع 
0 ,805018 


لانن 
أهناراعمره 

معلا «مرعه 
عقااععمعه 
عع1300طلادع 
1م012 ,ناهج تتام 
وتنانتكت 

لقمامعه 

راتعناوواء 

قناع ة نم50 
مجع 

ادع عمطوميء 
عمأممومع اهو 
15مماع 

عتدمعكء 

عا معقعلم 

ملع لدعم 
اسنااءعر 

اللي تنا 
قاعمقام 

م56 

5لا20ء5 

5نامع ط611عع5 
500 

فتمكقام 

لع قصرماة 
عتطعةتدماة ,عتعاققع 
- 0 اقمع 

لمسمناك )م امماومقع 
آقمتادعاما 

1201مده 

5665101 ,لاوماعمع56 
نط1 
عواناعتامة 

الدطعبرع 


ناضج 

ناقض العظم 
ناقضة السن 
ناقضة العظم 
ناقضة الغضروف 


يك 
نت 
المع ,لمبالمعمرعه 
-مطواع1 
متسصقاعه 
عزوم 
عأعطعمعامة 
أنرامة 

6 اقم قعمة 
عقانسوءر 
عملعمامط 

731 أتاعة 
13 ,5611610 
لانن 
ممه 
دمكتسمتطاة 
6غومرم 
2012م 
75م ,860116 
ملاعم 
أعصدي 

ابلدان نين 


عمتمةء 
211 
كمعو وا 
تن 
لكان 
تانلين 
عتأكهاءمع )وه 
00001 
05602 
غ5هاءمعل مما 
عقايام 

5ل لإ مم82 


كدععمعم 1010برة 
عه 

-مماقة 

انل معام 

عر 

بمفلاسلعم 

ونام ومرط ,لمم تلام 
عمقطءءمضصعط ,عمنلعهةاط 
عناوكلا 

2001100201 

تاك ذينا 

1281017 

قتاائط ,تصسالتط 

امستصمع 

أعاعندم 

عاناعم مها هوعم ,عانزاع مه عدوعدم 
5ناء عنام 

؟ناء عنام 

تامعاعنام 

لم عنام 


وامععة ,ملقط 
طبرط 

عتقتاكء كنامرمء 
طكقاعئزء ,يناك 
بصقتلك 
كلام 

06 عمط 
تمع ستلع ,عجاععع ال 
نينا 

3م النمعة 
لإلاعز رمننواعع 
علة 

ممع 


وماعاععاة ,عاوسعسمء؟] 


1ع عله 
هيموكلوبين متملع معط 
عيولي ممما مما 

و 
وارد أمدععالة 
واسط مقلع عام 
وتر م1 
وثرة الاصابع لكين 
وجه تلن 
وجهي لقاع 
وحشي ادععاو1 
وحيد (سابقه) هنا ,6دمم2 
وحيدة تت نان 
وداجي تفانونز 
ودي معط مساق 
ورائي عتاعمعع الإمات لم معط 
د سانا 
وريد إناتن 
وريد تلللتن 
وريدي 1601 
وعاء عقو ,7/93 
وعائي لأنعقة؟؟ رأققق 
ولادة طاعاط 
8 ل 

وحدة 7 ص 
يافوخ اعمقاده) 
يبول 21112 
يتخاثر عأ ةاناع 02 
يتفاعل امع 
يتقلص لت 
بتمفصل عأ اناءتاعة 


رم 


انيريا 


عم ارامه مذ 


معجم المصطلحات 


انكليزي -- عرني 
5" 

البطن صر 2 قلوي عمنلقعالة 
الامبر البطيني هاعقه [فستصرمقطعة قناة سنخية أعنال عقامع لع 
امتصاص 0 ممتامعموط 2 فتحة ستخية لأهعمه عقامع لع 
زغيبات الامتصاص تلأثامععتم عمتمرموطه اسناخ تامعلالة 
حامض ون كيس سنخي (حوصلي) عو5 عقامعراة 
حمض إنجمم ةج" أمبلويلاست ملققاماهاعصة 
اليف اللون الحامضي ‏ عاناصه ممم عناتطم مامه 2 أميثات ‏ كمتسة 
علبة قنضماعة احماض أمينية ل ملأممة 
معي اذلامع2 انقسا م لافتيلي - مباشر 5أوماتة 
الكضر 6011م الفا السلوي 6 عتاأمتمسة 
اكتبن متاعع أنبورة 2 [أنامتهة 
اروية الميناء 00 نجويف الانبورة لإكتاهه عواأنامممة 
الجزء النخامي الامامي وأوارطترمم لإطام ه20 انبورة قاتر ععغةب غه عواانامسية 
دهي عدوم 201 الكبدية (قناة كيس الصفراء) 

محفظة دهنية عاناقمقء عومم 201 فقر الدم لتسعوقة 
نسيج دهي عنوون موومزوج 2 طور الصعود 8م ممع 
قشرة الكظر ممه [قمم0ة ‏ أنبورة امامية هالنامسضة عمتمعاصة 
الغدة الكظرية مصواع أقمععلة الغرفة الامامية ععطسفطء عمععسة 


معط ادع )رمعممعم 20 


هورمون قشرة الكظر 


خلايا حائثة لقشرة الكظر ‏ وتاممعامء7معممعملن 
الخارجية ( البرانية ) نامعل 
الطبقة الخارجية 2 لمتاتاه20 
داخل - وارد غمعرع لاه 
وعاء دموي وارد أعوقء؟ لمواط أمعمع 201 
لمفاويات واردة وءنالزعه طمممرز! أمعمع1ج 
الخلايا الشمية لإمماعةااع 
تلازن ان 
غير محببء ع الامممعة 
أمهق موتطاة 
أ متمسسطاة 
نغذية انلمع مناة 


القرن الامامي 

الشق الامامي الوسطي 
غار ( تجويف الجريب) 
الابجر 

فية الافراز 

الزائدة الدودية 
عنكبوتية 

التحبب العنكبوتي 
الغشاء العنكبوتي 

رق جريبي 

قوس 

شرايين مقوسة 

اوردة مقوسة 

افالة 


معمط عممعامة 

عجناكةا) وزلعدم ومأمعامن 
مامه 

202 

لمماع أعممعممة 

عل مءممة 

لامساعهية 

1 اضوع لأمسطاءقرة 
مقع طتمعلم لأممطعممة 
عاعنلاه) عتتقعة 

ع2 

61 عالناعقة 

كمتعلا عألناء2ة 

ليك 


زيرنا 


نسيج خلالي عناكون) عدامعم2ة 
ذراع مة 
شريان ويك 
شرين يديك 
حبيب شرياني ليك 
انيوب صاعد عطي عمتلمعء5ة 
ارومة الخلايا النجمية غ135طمماكة 
خلايا نجمية وعالاعمعاكة 
الدبقية النجمبة متلعمساكة 
الردهات نيلك 
اذين - ردهة مسماة 
سعمعبي نالك 
صيوان الاذن- اذين عأع لتاق 
تحال ذائي ناماه 
الجهاز العصبي المستقل انك 
اسطوانة محورية عع لم ادليه 
محوار دمكتة 
8 
قاعدي - اساسي اننا 
رقاقة قاعدية قمنصة! تهكوط 
قاعدة ددنكا 
قاعدة افرع علنسعررزم 2ه عققط 
غشاء قاعدي عموءطتمعتم امعسسعفوط 
خلية سلية أأعه غ531 
قعدة انطممقةط 
اليف اللون القاعدي اناده سمعطه ءناترطصممهط 
النقوية القعدة عرعماعبره عتلطممفهط 
مهد يننا 
مهد الظفر لثهم لعط 
ثنائي (سابقه) 0 
الصفراء عاط 
قنيوات صفراوية ذاه تلمممع-هائه 
قناة الصفراء سانا 
خخلية عصبية ثنائية القطب 60 تقأهمقط 
دم 4ل 7 


ألخديا 


خلايا الدم 5لاع لمماط 


دوران الدم دم أمايعءءك لممام 
تجلط الدم عمنغمك لمماط 
كريات الدم وعاءوممعمء لمماط 
سريان الدم بدده1؟ لمماط 
بلازما الدم متدفقام لمواط 
صفيحات الدم قاعاء هام لمماط 
أوعية دموية واعووعن لمواط 
قوالب عمتاعمام 

: عممط 


بإاتلاف عصمط 


0 
تجويف العظم 
الثيه العظمي 


طاصتعبرطقا بإممط 


صفيحة عظمية دعصا عصمط 
ني العظم (نخاع)» مهم عموط 
جدار العظم لأونت بإصمط 
حافة عله 
محفظة بومان علناذصف 5" مقدرده8 
غشاء بومان عطق ط اعد ك'مممرحوظ 
دماغ متوعط 
دي كينا 
شعب هوائية لاعممعط 
شعيبات هوائية وع1متطعممعط 
قصبة هوائية ونطعممعط 
شريان قصي رمعاعة فتاطعدمعط 
وريد قصبي داع ومطعممعط 
حانة الخلية (على شكل فرشاة) ‏ #علءوط مقتصط 
فوي لمعك 
برعم باط 
بصلة طاناط 
غدة كوبر مسقاع لمعطاعةبهطاناط 
حزمة عالهتاط 


غدد الجزء الفؤادي 
الجزء الفؤادي من المعدة 
جسم سباتي 

غضروف 


تجاويف الجسم الكهني 


حدود الخلايا 
غشاء الخلية 

عش الخلايا الغضروفية 
امتدادات خلوية 
الملاط (السمنت) 
مركزي 

المريكر 

شربان مركزي 
شرين مركزي 
القناة المركزية 
الجسم المركزي 


اشعة جحمية 


- بجمي 
تشرة الخ 
عتق الرحم 

م 17/ اطلس الأنسجة البشربة 


لهمد 
كناآناء020211) 
تمعاطء5 زه أهمدت 
كناه1اع 0م03 

مهو 

مامه 

انا برمدلائم ه06 
عانومة© 
وعطعموءعط رع تومه 
عه أل ع0 

ولمقاع عوذلعة©) 
عاعونسم عقتلعقة 
امهم عدتفمقع 
لإلمط 0110© 
ععقانهة©6 
وكلنذتكا 

كدامعمء [ه وعنا حون 
600110 
لاع 

دمع لرمط اع 
عمسط عم لاعت 
35م ااع0 
5ع5وععممم ااعن 
2 
الئلتة 
لكف 

لإمع 3 أقعامع 0‏ 
لملعمة لوامع 
0 
مم6 
عكعطمومعامع0 
مسطاءطعرعء0 
ك0 اووطاعوع 0 
لنيوتة 


رئيس عط 
خلية رئيسية لاع كتعط 
خلايا غضروفية عا عملم م0 
طبقة العينين الوعائية ( المشيمية ) ف 
الصفيحة المشيمية عغدام عتمم لممطهء 
الزغابات المشيمية تالت عتمم ترمط 
كارهة اللون عامامم معط 
كروموسوم (صبغي) ممع وم مره ع6 
اهداب هناك 
شريان هدي لإمعم 1 رملاك 
الجسم 7 برلمط ترعدناة© 
عفيلات د وعاعسد بموزلك 
عصب هدي ممعم تصفتلكت 
زوائد هدبية ودعءمعم بويع 
وريد هدلي لليية يالف 
جهاز الدوران ممعاكلزة تررم ماسعمكت 
خبايا محددة قاملص لعطتمعخسسه 0 
حلميات كأسية عهالامهم عأملةتتصبه © 
-ترويق عمموءة 
المنظم القارب اع ساك ز20 003256 
قوقعة ( الحلزون) وعاطءعه6 
الياف غرائية وععطة, معع داه 
انييييات جامعة وعاناظن) عمناءة اام 
اعمدة المبيض رمه 1ه ع0003نا © 
خلية عمودية لاءه عفمسناه 


الامعاء الغليظة ( القولون) 
القئاة الصفراوية المشتركة 


العظم المكتتر 
ركب 


0 


ومامع) 

أعنال علتط موسصتصومت 
عندهة اع 2 نم0 
لصبامممره © 

سمناء ع مم6 
ععممع600 

ذلاناء نا زمه 0 

ع52 لمناتاعم د زده©6 
عناكدنا عاتاععهصممت 


ب 


الجزء الملتوي 
الانابيب الملتوية 


الجسم الاصفر 


مهم 00817011164 
وعاناطانة لعا نام تومت 
012 0103© 
انادف 

دمستتعطامء أمعمرمك 
ععنزها لعاتمعم0 
60 نلق كنام ىه © 
تناءنا! ذنام 01 


الجسم الاسفنجي قَضِيبِ 0105 نام 1ه © 


القشرة 

الاعراف 

المشط السمعي 

تاج السن 

خيئ (حفرة) 

خبايا (حفر لبركان) 
خحلية كأسية 

قديح 

(جليدة) المادة الشمعية 


غشاء الشبكة 
الهيولي 


قناة - حطام - نفايات 
ازالة الكلسيوم 
الاسنان اللبنية 

دافق 

القناة الناقلة للمي 
خلايا متحطمة 

خلايا ظهارية متحطمة 
عملية ازالة الماء 

تفرع شجيري 

وها 


001 

تارف 

5لعة ا أنامصة ماوت 
00 

مام 6 

هو انماع[ كه قاملمت 
ااعه لولوزهطد6 

لاعه ري 

قلانامت) 

علعناد0 

مه [ناعتابة 
قالمع اه 0 

عمق عط مم عصره 0 
سكقامه) 0 


وأوطعل 

ممناه لاع تامعمل 

النتننا 

طاءع) كنام نالع 
دمعرع]ءل 

(5ة؟) كمععع]ء0 

ذلاعه لع 2ععمعوعل 
تسستاعطاامء لعتدمع جمعوء ل 
دمناومل رطء0 

لتك 


تشجري عنام لمعل 
كنيف 3 ,عقمع0 
العاج مكمعل 
قناة العاج أقضق مدعل 
ادمة 5تسعل 
انبوب نازل عطنا عمتلمعموعل 
بقعة - التصاقين هدم مروء ل 
نشوه أمعمرمه1ء 067 
بول سكري دتاتلاعم وعاعطوزل 
غمد- مساق وأقرطموتل 
أليساط 5101 أل 
حاجز-- حجاب مع قعطم ةل 
هضمي نيكة اك 
الجهاز المضمي تسعاكلزة علا أأوعع ال 
خلية قرصية إاعه علوزل 
الجزء القاصي أعقم لأوتل 
قناة عاك 
الأقنية المنوية الحوصلية كع امع ماه تلنااعيك 
فناة الاسهر قمع ع7]ء0 5ساعدل 
قناة البربخ 5مرل تلم 5تاعيال 
غدد الاثنى عشري مما 21معل00ل 
الأثنئ عشري (العفج)[) تمنامرع 6ل 


قشرة الدماغ القاسية (الجافية) سنا 226662 قىتال 


صبغات وعلال 
الاذن فلك 
شمع الاذن ليت 
هيولي ظاهرة معلمءة 
حافة 608 
ارج - صادر لت 
وعاء دموي صادر [عد5ع؟ 0همماط غمععلقء 


وعاء ني صادر أعدمء؟ عناقطصصرر! تمععاء. 
فناة قاذفة اعددل 021 2 أتاعورةع. 
مرن ( مطاطي ) عتاقداء 
الياف مطاطة (مرنة) قمءطة عتامماء 
مجهر الكتروني ممع دمع ألم ممماعمكء 
أسجاء عمتلءعطسء 
المنياء أعمصممء 
بقايا اللب والمنياء ملنام اعسهمع 
ارومة المنياء امو اع صقم 
داخلية الافراز عمتعملمع 
الغدد الصماء مرعاكلزد عمترعملم 


الجزء الهورموني من البنكرياس ‏ نه 6زوم عمامعه0لهمع 


ع1635عمهم 
الادم الداخلي (الباطن) دمععل 00م 
بطانة الرحم الداخلية للا ماع ترم لمع 
الغلالة الداخلية تسناتة زدمملمء. 
الغلالة الداخلية العصبية هاناعم 00م 
هيولل باطنة م ةمهلم 
سمحاق العظم الداحي تسداتاوملمع 
البطانة ناتاعطءملبع 
خلية بطانية ااعء [دتاعطء ملم 
داخلية للييدتاك 
حمضة اتاممهزومع 
النقوية الحمضة عالعه اع نزحم عنا بر طاممولوم 
الجزء الوسطي 00000 
خلايا الجزء الوسطي ذااءه عنتمعلمعمء 
التخاب باتع معام 
البشرة 5تلمععلامءع 
البريخ وتصريال لامع 
لسان المزمار كنغاماعامء 
الجسم الصنويري طبطعععه كتوزطمامء 
ظهاري ستاعط تمع 
ظهاري القرنية دعمعم 1ه داتلعطاتمء 
عضلات أنتصابية (لالام) 5عاءكتتهد ع«ماععمري 


ارومة الخلايا الجمراء 4 امعطاوي 
كرية حمراء عالزعمء طالومع 
مر ناج قآم م650 
الغدد المريئية 05م لمع عقطرموة 


التقاء المريّ والمعدة 0متاعصاز عأمادع ع قطممي 


خارجية الافراز عمتعمعةع 
الجزء الاتزيمعي من البنكر ياس نه غعهم ممعم 

قمع عمق 
خارجي لقصعاءت 


اغشية خارجية 


ظهاري جلد الشفة 


أقسرعاءره 
ععقاعنة متكاة لمصسعي 


العين 3 
متاة العين للوط عزن 
رموش 'لعين طقها عر 
الجفن العلوي هذا مبرع 
العدسات العينية عمعام علزع 
1 

قناة فالوب عطنا مقامه11ة1 
لفافة للكنانا 
شحم (دهن) 1 
خلية دهلية ااعه غ12 
قطيرات دهنية كاعامهجل )13 
صفيحة فاتر- باجين 6.4)ه1م منتماعةم - 16و 
الجنين ٠‏ كنااوع1 
جزء المشيمة الجنيني اككقم [مغهعة 
ارومات الالياف قلط د عط 
تخلية لبا ان 
الطبقة الخارجية الليفية لكان 
غضروف ليق 1 عمط 11 
طبقة ليفية غضروقية ‏ معنزه! وناممعمةانارتقعهء؟! 
لبني قنامعط؟ 
اخلية نجمية عالاعمعاقة كنامعط]1؟ 


عاناقمق 5نا0ءط11 
عفللامهم سممكتلة؟ 
أمعصادن زله عم 


أخنا 


جين -- ناسلة 

جرثومي (انبائي» 
مركز. انتاشي ( جرثومي ) 
ظهاري جرثوبي 

خلية عملاقة 


تعمل 

مونافرنا 
عا 

111 

عهالاصهم عاولاه؟ 
لاله علعنلله؟ 
100 

ععترها لدممااعمد؟ 
ولسواع عنقمية 
ولصتا 

عدتاتمهم دعم تومي 


ععللتاط-الهع 

مه ذاعمدمع 
عمائقع 

أأم عماققع 

اعع 

كنا صتاواعع 

ععع 

لمسمتممعع 
تعامعه لممتمرعع 


سناع طانمء لمستصمعع 


لاءه أمونع 
لمواع 

عاناطه1 لمواع 
5لاعء موتسلسداع 


عكناأءنطاد كناممأادءاع 


ذلاعه لذذاع 
متطماع 

عتاسطماع 

كنوع تمماع 
05531اع 

معو معزلع 

لاعه غعاامع 
كناغةعقممة نوأه 0 


جرييات كراف وعاءظاله؟ معقامم3 
العطبقة الجينية” ععامها جمتسممرع 
صوار مستجالي نا 5كتتسمرمء زوجع 
المادة السسنجابية (الرمادية) 2116 لاقع 
المادة السمراء عق مجع 
'أشق- امنود 200 
عظم مشحوذ عدمط مستامرع 
مادة الاساس ع5)226طلاة للناورع 
جريب نامي وعاعثلاه) عما دمع 
إن 

جليدة الشعرة عاعتانه عتقط 
بصلة الشعرة عأعتلله؟ عتقط 
الاهداب طفة اعنه زه عاعتلاه؟ عنقط 
حليمة الشعرة قتااصنام عتقط 
جخبر الشعرة غأمه؟ عأقط 
جسهات هاسل 5عاءكنامعم 272552115 
قناة هافرس أقالق مقلوع 113 
القلب أموعط 
ارومة الخلايا الدموية يان 
طبقة هئل ععترمهط واو مم1 
ذراع (عروة هنل) درهه1 و'عامء11 
الشريان الكبدي لتعامة عتافمعط 
حيال كيدية عه عتنومعط 
خلايا كبذية وعالك ماقعط 
خلايا كبدية ذلاعه عتتدصعط 
الوريد الكبدي ماعب عتتدمعط 
القوئ الكبرئ تعنومم طولط 
الكيمياء النسجة 1ك تمع ماققط 

الانسجة ترههاماوتط 
غدة كلية الافراز عمتعمامط 


غضروف زجاجي 
افراط 
قصور 

السويقة النخامية 
الغدة التخامية 


1 
الامعاء الدقيقة (اللفاتني) 


الوريد الاجوف الامامي *” 


التشيع - ارتشاح 
طبقة داخلية حببية 
طبقة داخلية شب شبكية 


غلافب جذر الشعرة الداخلي 


الطيقة الداخلية 
الاقراص البينية 
الجلد 

بين (شابقة) 


داعي 


عع قاناءف عمتلووط 
لت تا 
ماع اممو 
ع211؟5 تةتسترطممصوط 
0 كاقتإطممملاط 


نصبعلا 

ممعل رمأرعلمذ 
هملعم ته 

122 مقعاعناه عتعدفز 


ع1 عرمعانرعام تعممة: 


طأقعطة )مه رغصم 
0م كسما 
علوتل لع المع مم1 
ملاوع مز 

رتالين 

لقمععاما 


الغشاء المطاطي الداخل 86م متعم عنتاققاء أقسمععادة 


الصفيحة الداخلية الدبقية 


اغشية داخلية 


عمنانسذا! تممعام 
عمورط ممعم 


2365م ط سرعم لممععادذ 


شريان بين القصيصات ‏ لل إعنق.مةانممايعفهذ 


وريد بين الفصيصات 
الطور البيني 

خلايا ليبدج البينية 
نسبيج ضام بيني 
شريان معوي 
وريد معوي 

داخل الجدار 
القزحية 

خلايا غير مننظمة 
جزر لاذكرهانس 


ماعلا عماناطماوعامز 
عق ططععاهما 
1قتاتاذرعاما 

عنلزعآ1 6ه [هنانادعاما 
اديت" 

مه امنا سومعلمز 
لاتعاعة أهمتاععاهذ 
ماع [هستادعاسز 

01 معاد 

كترز 

لاعه عقلتوءئما 
كسقطعععهمآ زه إعاوز 


5 د 
يرقان -- صفراه. 
الامعاء الدقيقة (الصائم», 
هلام 
مقصل 
عصارة 
ملتقئ- اتصال 


مماور- قريب 


معتل دز 
ساسوزعز 
بطاعز 
اصامز 
عقنال 
املاع مناز 
ال 


جهاز جار الكببية كناأهمهومة 6ةانتاءصرواع فاختال 
الحبيبات جار الك قعاتتصومع عقادععصماع واحناز 


الفط التووي (طبقة النواة) 
بروتويلازم النواة 

كيراتين (مادة صلبة) 
متقرنا 

خلايا متقرنة (منواة) 

كلية 

عقدة 

خلايا كوبفر 


شفاه - اشفار 
غدد الشفة اللخاطية 


انيه 

غدد دمعية 

ارضاع 

وعاء لبني 

جوبة (فسحة) - فجوة 
صفاحة 

صفائحي 

صفيحة قاعدية 
الصفيحة المخصوصة 
جزيرات لانكرهائز 


عام قط 
تمعهام هقط 
مناممعع 
معنم ممما 
5عالع وول 
إعمضطا 

أمملطا 

ؤلاعه مع1امسط 


11 

تسقاع أمنطوا 
طامصزطة1 

ممماع اقتصلعةا 
دمناخقاءة1 

اوعاعةا 

قصسعة1 

دييكا 

ولالدينا! 

أوكوط جمتصةا 
قتععمم2م قسمتصة1 
115 811805 م1 
مها 


"4 


غضروف الحنجرة 
طيات الحنجرة 
رموش 

جاني - وحثي 
انبورة جانبية 

القرن الجانبي 
عدسة 

محفظة العدسة 
الياف العدسة 
ظهاري العدسة 
خلية (كرية) بيضاء 
ارومة الخلايا البيضاء 
(مصباح) ضوه 
مرشح ضوني 

فلع 

حوف القرنية 
لساني 

اللوزتان اللسانيئان 


عروة (ذراع) 

صافي - شفاف 

رن 

هليل (منيت الظفر) 
لف 

لمفاوي 

شعيرات لمفية 

ينانا 


عع داتاعى أقععم مدا 
5ل1ه] امعقهمدا 
وعطوةا 

لعدتكا 

ةإنامسة أدرع اها 
معمط لمع )12 
نوفا 

كمعا 

عاددمةء كمع1 
دمعط كمع1 

مسن تلع طائم لمعدمعا 
عالزعم اداع 

)هلطم لامآ 

اطعنا 

ععااة غطعنا 

طمنا 

وعمعم أه وتنطمرتا 
أمباعمنا 

كلأقمه؛ تددهمنا 
دنا 

إنتولنا 

وعانتدمعع لعمناً 
غعداطمم زلا 

وديا 

عط10[ 

عإناطاه1 

تطعممعط عدانطه1 
مرمه1 

ملعتن أ تهنا لعن 
معمت1 

8ن 

( لتقم كم) نأمط 
مسرل 
علأمطمصرر1 

عمط ترف عتغحطمسيرا 


عقدة لمفية علمه طمهرا 
عمّيدة لمفية ع[نلمه طمصرا 
الجهاز اللمفاوي لاعاولازة علأمطمصر1 
ارومة الخلايا اللمفية أكقاطمط مير 
خخلية لمفية عاناع م طمصرا 
كثرة اللمفيات 1105م تلا[ 
حل كلؤلاا 
الجسيات الحالة وعدم هددقلزا 
51 
ضخم ( سابقة) مععمقم 
كرية كبربية 5لا 120 
بلعميات ومع قطام همع ةله 
عياني عأممعقه 131 
بقعة التصاقية دمع معطل2 دعقم 
بقعة كثيفة ع #اناعقس 
بقعة صفراء دعانا وعدم 
ذكر حزنين 
ا مطرقة كناء الهم 
طبقة مالبيفن ععنرها مننطوامل131 
كرية مالبيفن عاءؤنامعه© ممتطواملة84 
غدة الثدي 1181م 
نكي سفلي عقا نتم هس 
نني (نخاع) 11801 
المادة البنية (سداة - وسادة) يللين 
خلية بدنية أاعه أق8 
الام الصلبة (دعسسل) ععاممر 
الام الحنون (هام) ععلقتم 
مادة فلن 
بالغ بباللللان 
الفك الاعلى هال نكاقه 
اوساط 26 
لباء نخاع انلعم 
حبال لبية وعم نمه 1انا0عتم 
اشعة لبية دزو نمق املعم 


غدد البردة ممماع مقاتمدهطاعمم 
ارومة النواة اكة [طملزمهعاع 222 ,غ25 أاه [:قعموع در 


النواء مع لاه 0لاكقعاقق 0 كعالاعه هع 2ع 16 
صبغة الميلانين ستمقاعم 
حلايا صبغية وعالاءم مولعم 
غشاء عمط عله 
السحايا 1 0000 
حواجز ( سحائية ) 3امء5 أقعع لتصعدم 
الحيض (الدورة الشهرية ) نا 


حيض (فترة الدورة الشهرية) عققطم [3ناماقمعدم 
(فارزة) افراز سلمي (جزئية الافران30 لمعم 1مه معام 


اللحمة المتوسطة عالإاعمعمعمم 
مساريق وفللشيتانا 
شبكة اده" طؤعمر 
الاديم المتوسط لفن 
المتوسطة مدا تاعطامدعمر 
اجسام مسار 5علل0ط 8*5 هؤوء184 
أيضي تسمتامط ةعم 
الطور التالي 1856م قاعم 
جسيد (اجسام دقيقة) مع لوطم ءلم 
كربة صغيرة لتلي تن تنا 
ذبقية صغيرة تلع ممعم 
بلعميات صغيرة عم قطم ممعم 
بجهر عم 111620560 
المشراح الدفيق 211007 
الزغيبات يتان 
الاغشية المتوسطة هلع لمعم عللمتم 
أتقسام مباشر ( أنتصاف) كتومتهم 
المتقدرات هطع هته 
انقسام فتيلي (خيطي) 0515قم 
غدد مختلطة الافراز ولصواع لع«تس 
جزئيبات 5عاناء11016 
الطبقة الجرئية ععلزة! عقانء21016 
ارومة الخلية الوحيدة ك2 


الوحيدة 

جزه المشيمة الرحمي 
نهايات عصبية حركية 
خلايا عصبية حركية 
ارساء 

فم 

الطبقة احخاطية 

غدد مخاطية 

خلايا العنق المخاطية 
طبقة متعددة ال حالات 
خلايا عضلية 

غلالة عضلية 

الطبقة العضلية 


2020 
أعقم معطاممم 

0ه ع5رهم عمامدم 
65نا222 120101 
امم 
امم 

د اننا 

5 قنامعلامم 
ولاءه علع26 105معنامر 
لا 
ولاعه عاعكناتم 

122 لقنا 
133:6 عه أناعونامم 


طبقة عضلية مخاطية كعناة1 عتاوداء ماناعكتادم 
عضلات الطبقة امخاطية 13215نا21115 


الغيد الدهي 


طنمعطة عمتاع زم 


الباف عصبية مغمدة ‏ 675 عنصعم لعا وستاءلاصر 


ارومة النقوية 

التقوية 

عضلات القلب 

ظهارية عضلية 

الطبقة الوسطى من جدار الرحم 
دا 


الظفر 

مهد الظفر 

اخدود الظفر 

صفيحة الظفر 

جدار الظفر 

انفي 

غضروف حاجز الانف 
تجويف الانف 

بلعوم أنني 


اناك نينا 
دان نن 
اننا 
تمد ناعط) أمع 36م 
كلامم 
ةين ذبن 


لتقم 

ع5 أتقه 
عناممعع أنقم 
عأقام انقم 

الث انقم 
[2252 

نوات المااده 
زفليتت الكنا 
تتالامةطوره235 


ونان 


العنن كأت26. 


نفرون (وحدة كلوية ) وه وعم 
غشاء قبل الوصلة العضبية عم قءط ع 16أم14الاؤعمعد 
قراغ الواصلة العصبية م5 عنام 2 تزوعمع2 
عصبي عتترعم 
نبايات عصبية كمال مجعم 
اليف عصبية 5عطنا متعم 
عقدة عصبية ممنتاعسمع عنديعم 
جذع عصبي عأتاتاها ممعم 
ظفائر عصبية وناءتعام علامعم 
الجهاز المصبي 36 قنا0نا2ع2 
نسيج عصبي عاكلا 229/0105 
شبكة 61901 
خلية عصببية مالم ناعم 
الديق العصبي وتلجممعناعم 
النخامى العصبية متقطممملاطمعتاعم 
(وحدة) خلية. عصببية للكااتكن 
حزمة عصبية عالصناط عةاناعوق/؟ معتاعم 
غمد الليف العضلي تسعحدمء اناعم 
لييفات عصيية مط /معناعم 
نيوروبلازما لتنا 
متعادل ايناتن 
عدله [تطممعاماعم 
النقوية العدلة عازعهاع زج علالإطمم اناعم 
حلمة الندي عأمملم 
حبيبات نسل 5ع مقع وااعوئ1م2 
عقدة رانفير عامقا زه علمم 
أرومة الحمزاء السوية سانا 
كرية حمراء صوية 2010 
انف 205 
غشاء بعد الوصلة العصبية عنام 0515م 
الحبل الظهري 22000 
النواة كن اعنام 
النوية كتالمع اعنام 


نايا 


أرومة الخلية السنية 
المري 

العدسة الزيتية 

خلايا ثمية 

خلايا دبقية قليلة التشجير 
خلية البيضة الناضجة 
قرص بصري 

الياف عصبية بصرية 
حامل البويضة 

فوي 

غدد الفم 

اللجزء الفموي 

الحافة المنشارية 


عضلات الشفة المخططة الارادية 


عضيوات 
عظمة 

نضح - أسعوزية 
عظيهات 


راك بية العم 
خملايا ناقضة للعظم 
الطبقة المولدة للعظم 
وحدة عظمية (أوستيون) 


لأعة عتعاعيام 
نام 


كمع علاءءزاه 
عقانهه 
[أنابوعمه 
ل ات 
ذناع 3 طاترموع0. 
شي الك 
كلاءء بروماع هلاه 
وذاعمعلمءلموناه 
عالوعه0 
ءؤذل عنامه 

قععط1! عناءع3 عنكمه 
5 0م00 

اليه 

لماع اود 
امهم أوره 
8 012 
كمه ذتمةانعتط,ه 
موعره 
وعألءمهعءره 

05 

050515 
وعأعاقوه 

هخ )لوده 
1م056 
أك5ةاعمع)05 
عالرعم6 051 

عععة! عأمعومع؛قه 
0510 


غلاف جذر الشعرة الخارجي ‏ طانعطة 6ومم ععانام 


استاخ مبيضية 


المييض 


م 


وعاعنلاه! لوده 
زديك 


قناة الييض أعدالتده 
الييضة لايك 
طٍِ 
الحنك (اللثة) عم ملم 
اللوزة الحنكبة أأكدم)ا عمتاولةم 
بنكرياس كقعععمهقم 
اسناخ (عنبات ) بنكرياسية ثامء؟1ة عتاوءعههم 
شريان بنكر بابي العامة ملكممرعموم 
وريد بنكر يابي ماع متاو رعييهم 
خلية بانث (الخامضية) , لاءء طأعمهم 
منطقة الخحليات مع نروااتمهم 
جار الدرقية اعنم 
خلية محيطية (جدارية) ااعه افاعتيقم 


نكني لد 


غدة نكفية لمناع لنمعهم 
الجزء التخامي الوسطي 

ذل ةلإتاصهملاط 2ألعمم مع ملقعوم 
اسليزء النخامي ددني 

أقزطمهطلاط دتناأناعععط نا عدم 
كمثري سما 
القضيب (العضو الذكري) تووم 
التامور انلعم ع لمعم 
سمحاق الفضروف انتمهم طع قمعم 
خلية محيطية عاروامعم 
الطبقة الخارجية من جدار الرحو متنا لماع ستمعم 
الغلالة العصبية المحيطية تاأكناءمتمعم 
سمحاق العظم الخارجي م 10م 
الاعصاب الطرفية كعلامعم لقع متعم 
البرتيون (الصفاق) اع م0 عم 
البلعوم افطع 
بلعمة «التهام) 5أده) زعم م قطم 
حنون ادا 
الام الحنون (غشاء الدماغ) 221 قاط 
30 أاعه عمعسعام 


اطلس الأنجة البشربة 


الجسم : الصنو بري 503 لمعمام 
فقاعات شافطة اناعة؟ عنام ازعم مار 
حفرة ألم 


مقا ومةاتيطام 


المشيمية قامععقام 
بلازما قلقم 
غشاء الخلية لسصصء [قتصفمام 
صفيحة عخمام 
(صفيحات ) اقراص دموية كاع1 عأهام 
ضفيرة قتءرعام 
الخلية الرجلاء عالاعم لهم 
رجل كاذبة 03 لناعقم عالاءم0مم 
نواة الخلية الرجلاء ناء اعنام عنالإعولمم 
مؤشر امم 
أرو رومة الخلايا أكه اط معط الاي عأمومعطءيزامم 
الحمراء متعددة الالوان 

متعددة الاضلاع مع طنزامم 


خلايا عصبية متعددة الحالات 5إاأعه وناتمطممصدرامم 
الغرقة الخلفية ععطتصقك «متمعاومم 
الفرن الخلني لممط عدتمعاومم 


الحاجز الوسطي الخلني 8 :20562102 
ثغرة (مسامة) تنا 
قناة بابية قمع أهاومم 
الثلاثئي البالي 0ع لمارمم 
قبل الدورة الشهرية عفهقام اتماأفمعتمععم 
جريب اولي وعاعتلاه؛ لإتقسايم 
الخلية اللمفية الاولئ عالإعم طم سرامم 
الوحيدة الاولئ علا 1000م 
الطور الاول 856م 10م 
غدة الموثة (البروستات) امسواع عاقاوميم 
القناة الدافعة دمناعععوه عتأفاومرط 


حبيبات بروتينية وعاناصمع متعامىم 


ججلة صسكةاماممم 


دان 


الجزه. الداني كلم لمستدمعم 
خلايا شوكية ذلاعه علاءةيم 
كاذب عنقم 
اسناخ رئوية تلمء217 بمقممسانام 
شريان رئوي معامة لإتقممتمانام 
وريد رثري ماع مفدمسليام 
نجويف اللب اإاألدهء رايام 
خلايا بركنجي كلام عتهمتاماط 
الياف بركدجي معط عتهمتعامسس] 


لواة متقلصة قناءاعنام عتاممعالم 
جزه المعدة البالي مم عتعمالزم 
خلايا عصبية هرمية 5لاءه [ولتسوعزم 
8 
عقدة رانفير ع0مم ععتتممط 
النني العظمي الاحمر 2097م ةمم-عصوط 20م 
الاثابيب المستقيمة ا تننا 
المستة للنانتننا 
كريات الدم الجمراء وعاعوناوءمء موماط 60 
الجزء الاحمر من الشفة متوعقه لع 
انقسام اختزالي ممتكتالل ممناعبالء 
اللب الاحمر عولبم قمر 
الكلية عمعم 
كلري لقعم 
شريان كلوي لإتعامة أهمع 
كرية (لفافة) كلرية وعقة) أقدعع 
مخروط كلوي عم لهمعم 
كرية كلوية وعاءقناعمه أهمعر 
كؤوس كلوية وعمللق أقمعر 
حلمة كلوية عةلاتمهم أقمعء 
هرم كلوي ولتصمةهزم لقدعر 
وريد كلوي ماء؟ أهمعم 
المنطقة الشبكية مع عوإتعناعم 
خلايا شبكية وااعه عهانءناعم 
الياف شبكية في الكبد ‏ عمب!! مز درو ع اعنام 


م 


دمتاءء 


الشبكية 
الارعية الشبكية " 


كاعومء؟؟ 1همناء؟ 


الجهاز التناسلي عاق ملالاع نامع 
قصبة تنفسية ع[متطعهمءط مها أموعر 
الجهاز التتفسي تلع أذزة .7260 أمهعر 
القرص الدوار 2056 ورم وبع 


رايبوسومات ( ريباسة) ان 


الخامض النووء بي الراييوزي ا (لأعقعنعاءعنصدوطن8) 2.17.4 


قاعدة (جذر) 100 
ناة الجذر أقضةء غأممء 
89 
كيس 596 
غدد لعابية ممع بموزاو5 
عضلي (سابقة ) 5 
غمد الليف العضلي لتصتمع امع ة5 
الهيولي العضلية قاع مع ةة 
السقالة الطبلية أهةملمز) قلمعة 


السقالة الدهليزية 
قناة شليم 


تلناطتاوع؟ هادعة 
لقمم 5 'مسممعلطعة 


خلية شوان لاءه و'مقسطعءة 
الصلية نءن 
افراز 5 
قطرات افرازية كأعام مل إعماعر00ة 
حبيبات افرازية 15ناه 2ع [رماء1 560 
مي - نطفة 561 


قنوات هلالية (نصف دائرية) كلقمقء عفاناءاعتصعة 


حويصلة مئوية عاعلوة؟ للمتصطعة 
أنابيب منوية وعاناطنا! كنوع ]تم تتعة 
أحساس 00 ع5 


بايات عصبية حساصة 
حواجز 

حبال من الحواجز 
غدد مختلطة (مائية +- مخاطية )320أع 501011060105 


ناه لمععع ]2 بزومقمءة 
15 ملاعم لالامكااعة 
م5 

قلمهء أقامء5 


الغلاف المصلي 0ه 
غدد مصلية 3205 قتاووعه 
خلايا سرتولي ولام اأماهعو 
اوعية شعرية في الجيوب ‏ 65ةاائصف لهلامعممله 
عضلات هيكلية 5ع اعقناجم لهاءاعطاة 
الجلد ملعا 
الجلد وملحقاته وعع2لهعممة 15 لمة متاق 
جلد فروة الرأس جذاعو أه متكاة 
جلد باطن القدم 01 'آه عأهة 01 ملعاو 
الحنك ( اللثة الرقيقة ) ةلقم ززمع 
النطفة (المي) دنا 
خحلية نطفية ع لم5 
القناة المنوية عم 
ارومة النطفة لين 
برزة النطفة 5 

مانم م08 8مترعمع 
مراحل نمو الحيامن مأممعع 2140 سععمة 
نطاف 20110 
مضيق القزحية لعز كه ععاءمتطمة 
خلية كروية لاعه لمعتعطي 
الحبل الشوكي مه لقهلمة 
عقدة عصبية ظهرية دمتلومقع لقمامة 
خلية معزلية لاعه عللمزمة 
الطحال معمامه 
عقيدة طحالية (اللب الابيض) عانالمه عتصعامة 
العقدة الحلزونية دمتاوهقع اقرامة 
الصفيحة الحلزونية دمتممة لمعامة 
الرباط الحلزوني أمعتممونط لمرامة 
العظم الاسفئجي 2086 [(0118م5 
حرشي 0 
ظهاري حرشي سناع امع 5ناممتقنانة 
منصة ع8هاة 
عملية الصيغ ستستهاة 
الخلايا النجمية كلاه عاهلاعاة 


اوردة نجمية كملع 1ه [اعاة 
شعيرات -حساسة نامع رعاو 
مطبق ع تنمماء 
عضلات مخططة عاعكسص لعندتماة 
طبقة لاتتخأقاة 
الطبقة المتقرنة 1 01 لطنا 51131 
الطبقة الحبيبية ناق0| اقمع تمنتأدكاد 
الطبقة الشفافة تمنالأعنا! تمتتجماد 
الطبقة الشوكية 00 نا أةكأة 
سطر وعائي كنع ةانعكةم قأمام 
طبقة (سدى) 50 
تحت العنكبوتية عمدصة [قلتمصطع ونه 
تحت الجلد 2605 8) ناعطاناة 
تحت القاسية عمدمة [قعنتلطتاة 
تحت البطانة ااام 0 لمعطداة 
تحت النخاب ما تلعمء تمعطناد 
تحت اللسان مناه تاطناه 
تحت المحاطية 0 نامر ناك 
فسحة تحت الخلية الرجلاء ع6همة عتانمملهصطلاة 


الغشاء الرتقي الخارجي 067001226 لقتاع لم ءلعمنة 


خلية مائدة لاءه عمتاءمممنة 
الغدة الكظرية لماع لقمعء متصناة 
خلية ساندة لاغ عةأناءعة أدعأكلاة 
غدة عرقية لهاع اقعدة 
عقّدة ودية دولأعدقع عناعط )و مزه 
الوصلة العصبية 3 علو 
المحلوي مع الارومةالفاذية قاقة اناه طممعالصة 3 تالإعسره 
جهاز متعاقلة 
3 
الذيل للق 
غشاء سقني عمورطتصعته أمترم م16 
اسنان طاعم) 
الطور النهائي عققطمم1ء 
وتر عا 


ذلا 


الخصية 
البراعم الذوقية 
خلايا ذرقية 


فتحة ذوقية 


خلبة نوتية (لمفية) 
جسهات الغدة التوتية 


الدرقية 

السن 

اللسان 

لوذة 

حوجز 

شريان حونجزي 
وربد حويجزي 
الرغامي 
الغدد الرغامية 
انتقالي 
الخندق 


الارومة الغاذية 

خلية غاذية 

الارومة الغادية 

جذع 

أنبوب 

البوبية 

الغلالة البرانية 

طبقة الغلالة البيضاء 
الغلالة الجوانية 
الغلالة الوسطانية 


ليها 


كتاوع) 
علناط 6أ5وة! 
قلاءه عأكة) 
226 عاكة1 
قسمعاج مععطا 
أعنلكى عتعدرمطا 
متطسمعط) 
عالوعمطتعوعط) 
عتسيط 
كناتز) 
انعم رطا 
وعأعكتاعمه عتصصرط) 
كن ذينا 
عناوكنًا 
طامه! 
عناهم 10 
انقمه 
التتيلف 
لإمعاعة ماعط هما 
ماع عوانءءط ةا 
معطعةما 
لم امعطعةم 
أهمهناكمةم 
طعمع) 
غقة1ط0لامه2) 
عالإعملامم6ع) 
ع مم 
عأمنما 
عطنا 
عةأناط نا 
قتاناصة 20 قعأمنا 


وعمتوسطلة معنمسة 
ناما معأميا 
6 معتمنة 


الطبقة الوعائية 
القناة الطبلية 
غشاء الطبلة 
التجويف الطبلي 


حو يصلة 
الغرفة الرجاجية 
صرفي 


1 1122لا 
أعنال عتمم مرا 
عمقو طمعمم عتستمتصوا 


لإأألاوء عتموممري 


ؤناءالتطجنا 

لمعم لوءاتط صن 
نا 

وعطاعمن 
علاط لإفممن 
معاكزة لإموملمنا 
كلمهاع عملعان 
عط عمامعانا 
ؤنامعانا 


عأ0ناعة 
م 
م501 1/253 
لله 

عققط 6'5 1919 
ماعلا 
5 17/011015 
ناتف 
16 
اللتن 

اعوة 


عاناطناوعلا 


عمةوطسعمجم عقانطتاوعر 
انك 

للك 

وعلءوا 

ععط ماك كنامع ات 
لدعم 


عضلات آرادية 


وريد لولي 

خلايا الدم البيضاء 

كريات الددم البيضاء 
الياف يبدساء غرائية 

المادة الييضاء 

اللب الابيض 

خلية مجنحة 

خلية دودية 


النتي العظمي الاحمر 78 ٠‏ عصمط بولاعز 
المح 


الخلايا الرئيسية 


عهد لهعم 
لنب1 لومه» 
او ١‏ 


تعاعسيايه صو بطو 


السينت ظنن 


ماعلا عددت امور 


0 
نين 
5ااعه لموا] علطا 
:عاعؤنامعمع لمه!ط علطن 
وععط!! دح قلا عنتطب 
عاق عالط 
عمأنام عغتط 
اإعه ومته 
أن عم 


لادلا 


همم 
3 ناعاكة 202 
02612 2002 
وم ةاباعناء؟ هممع 

ل سااعم قممج2 

كلاعء كأعط0 عه مععم0مز2 


اخانا 


المصادر الاجنبية : معممعمء121 


المصادر 
زع هأامعطسط لصة نزعه1ه)115؟ أه ذدلالى 1- 
30 تصلق .قم 
17 .1.60 
8 بلمع1105 ,ذوعىم .2/10 


فمقعءه لصة كعناككة' رؤأاعه 01 ععناءنماد عأممعدمءتدةأأنا 0مة عتممعومععتتم ]ه 55م -2 


الصادر العلمية العربية : 


.١‏ علم الانسجة العامة 


2 علم الاعضاء 


*. تقنية وتحفيز الشرائح الجهرية 


؛. المعجم الطبي العرني الموحد 


يكوا 


اؤوعا2 ,17.6 
١2‏ 
لف دك <١‏ 


ومععءتنا .1.4آ 

1979 بوم علوه11 ,عمط .2160 
لروه1ماون11 زه كقلاخ )غ81 ىم 
مموعع .]1 .5 وقتررهط1" 

وموععآ لمقاه .© 


.1079 مغصمءه ده لممآ /قنطماء 20 انط2/لإصدممرمء نعل ممهة .71/8 


الدكتوره ماجده عيد الرضا نوري 
مطبعة مؤسسة المعاهد الفئية 
بغداد- 19419 . 

الذكتوره ماجده عبد الرضا نوري 
مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية 
بغداد- 1947 . 

الدكتوره ماجده عبد الرضا نوري 
مطبعة الجامعة - يغداد 

تقل 

(انحاد الاطباء العرني) 

144 


الماءرااا؟ 
م 14" ماجدة عبد الرضا نوري. 
أطلس الانسجة البشرية - /115101.060(1] المذال(ن]!؟ 017 5آآه / 
ماجدة عبد الرضا نوري» غائم حسين مجيد. - بغداد: 
هيئة المعاهد الفنية, 15515. 
صء 5 اسم 
-١‏ الانسية البشرية - أطالس 


)1 غائم حسين مجيد لم.م) ب. العنوان 


هو 
لح دك 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغد. "5/5 للة 5ؤؤ؟ 


زوم 


